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はじめに 


rSH - IOD 」 をお買い上げいただきまして誠じありがとうございます。 

ご使巧の前やご利用中に、本書をあ読みいただき、正しくお使いくださし、。 


1 操作方法を巧認する 

クイック スタート ガイド 
( 本体付属品） 

基本的な機能の操作について説 8 月しています。 

取巧説明書 

( 本端末のアプリケーシヨン） 

機能の詳しい案內や操作について説 8 月していまも 
ホーム画面で[因] ► [取扱説明書] 

ヘルプの表示： [ S ] ► [ヘルプ] 

※アジインストールした攝含は、日 oogle 円 ay™ な己グウン□-ド 
できます。 

ホーム画面で[国] ► [Play トア] ► [踩] ►キー ワード入力欄 
じ r 取扱説日月書」と入力 ►[部] ► に H-10D 取扱説日月書] ►[ダ 
ゥン□-ド] 

取巧説明書 
(PDF ファイル） 

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 

ドコ亡のホームぺージでダウン□-ド 

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ 

download/index.html 

《 URL およけ掲載内容じついては、将来予告なしじ変更すること 
巧あります。 


•本書に記載している画面やイラストはイベージです。実際の製品とは異なる場を巧あります。 
•本書はホームアプリ巧' docomo Palette Ul の場含で説日月しています。ホー厶アプリを変更すると、操作 
手順などが本書の説明と異なる場を巧あります。 

•本書の本文中においては、 rSH-IOD」 を r 本端末」または「端末」と表記さだていただいております。あ5 
なじめご3承< ださい。 

• 本書では microSD 力ード、 microSDHC 力ード、 micraSDXC 力ードを、 「microSO 力ード」または 
「 microSD」 と記載しています。 

•本書の內客①一部または全部を無断転載することは禁止ちれています。 

•本書①內客に関して、将来予告なしじ変更すること巧あります。 















[本体付属品 


SH - 1 0 D 本巧(保証! 

爵ィ寸き） 






リア カバー SH 65 



microSD 力ード （ 1 6 G バイト）（試供品） 
(目又扱説明書付き） 



•お買い上げ時には、あ5巧じめ本端末に取り 
巧け5れています。 


クイック スター ト方イド 

◊ 

卓上ホルブ SH 40 



アンテナ付イたホンを換クーブル SH 01 
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I 本端末のご利用について 

• 本端末は LTE • W - CDMA - 日 SM/GPRS • 無線 LAN 
方式に巧応しています。 

♦本端末は無線を使用しているため、トンネル•化 
下•建物の中などで電波の居なないところ、屋外 
でち電波の弱いところ、 Xi サービスエリアおよひ‘ 
F 日 MA ヴービスエリア外ではご使用になれませ 
ん。また、高層ビル•マンションなどの高層階で見 
晴5しのよい場所であってもご使用になれない 
場合な'あります。なお、電波巧強くアンテナ7— 
ク巧4本表おされているが態で、移動せす‘じ使用 
している場含でも通話げ切れる場含け'あります 
ので、ご3承ください。 

♦本端末は電波を利用している関係上、第兰者 I こよ 
り通話を傍受されるクースもないとはいえまだ 
ん。しなし、 LTE . W - CDMA - GSM / 日 PRS 方式で 
は秘話機能をすべての通話じついて自動的にヴ 
ポートしますので、第兰者び曼イ言機で傍受したと 
しても、ただの雑音としな聞きとれません。 

♦本端末は音声をデジタル信号 I こ変換して無線に 
よる通信を巧っていることな5、電波が態の悪し、 
とこ吾へ移動するなどち信されてきたデジタル 
信号を正確 I こ復元できない場含には、実際の音声 
と異なって聞こえる楊含灯'あります。 

• お客様ご自身で本筛末に登録ちれち情報内容(電 
話帳、力しンブー、ィ亡、音声•伝言亡など）は、 
別 I こィ 亡を取るなどして保管してくださるよラ 
お願いします。本端末の故障を修理、機種変更や 
その他の取り扱いなど (こよって、 万巧 一、 登録さ 
れた情報内客巧消失してしまラこと巧'あっても、 
当社としては責任を負いなむますのであ5灯じ 
めご3承ください。 


•本端末はパソコンなどと同様 I こ、お客様巧インス 
卜ールを行ラアプリクーシヨンなどによっては、 
お客様の端末の動作巧'不安定じなったり、お客様 
の位置情報や本端末に登録された個人情報など 
巧インタータットを経宙して外部に発イ言され不 
正に利用ちれる可能性巧'あります。このた妨、ご 
利用されるアプリクーシヨンなどの提供元およ 
け動作状況じついて十分じご確認、①上ご利用く 
ださし、。 

• 大切なデータは microSD 力ード(こ保をすること 
をおすす妨します。 

• 本端末は、 Xi エリア、 FOMA プラスエリアおよび 
FOMA / W スピードエリアじが応しております。 

•本端末は i ちード機能 （ i 亡ードのヴイト（番組) 
への接続、 i アプリなど)じはが応しておりませ 
ん。 

• Goo 呂 le アプリクーシヨンおよ a ヴービス内客 
は、将来予告なく変更きれる場合巧'あります。 

• 本端末は、データ①同期や最新のソフトウェア 
バージヨンをチェックするた化の通信、ヴーバー 
との接続を維持するた破の通信など一部自動的 
じ通信を行うむ様となっています。また、アプリ 
クーシヨンのブウン□-ドお動画の視聴など 
データ量①大きい通信を巧うと、パクット逼信料 
巧高額じなりますので、パクット定額ヴービスの 
ご利用を強くおすすめします。 

• Wi - F 厅ザリンブのご利用じは、 SP 亡ードのご契 
約巧む要となります。 

•ご利用の料金プランじより、 Wi - F 斤ザリンブご 
利用時のパクット通信料巧異なります。パクット 
定額ヴービスのご利用を強くおすす妨します。 

• t バキゎ3は通信と連携したヴービスであるた 
め、サービスのご利巧にはパクット通信料巧発を 
します。パクット定額ヴービスの加入をおすす化 
します。 
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• ご利用時の料金など詳細じついては、次①ヴイト 
をご覧くだちい。 
http :// www . nttdocomo . co . jp / 

• 公共亡ード（ドライブ亡ード）じはが応しており 
ません。 

•本端末では、7ナー亡ードに設定中でち、着信音、 
操作音、各種通知音な外の動作音串（力ラの 
シたッ ター音など）は消音されまはん。 

• 本端末のソフトウェアを最新のが態じ更新する 
ことな'できます（屈 = P .71)。 

♦お客様の電話番号（自局番号）は、ホー厶画面で 
[剧 ► 簡进 ► [プ n フイ-ル]で確認できま 
す。 

♦本端末は、 0 S のバージョンアップじより機能巧 
追加ちれたり、機能の操作ち法巧変更になったり 
すること巧あります。この追加•変更じ関する内 
客の最新情報は、ドコ亡のホームページじてご確 
飄くだちい。 

♦ 0 S を バージョン アップすると、 ちし、 日 S バージョ 
ンで使用していたアプリクーションが'使えなく 
なる場含た、意國しない不具含巧発生する場含巧' 
あります。 

• microSD 力ードや端末の客量巧いっぱいじ近い 
状態のとき、起動中のアプリクーシ ヨン 灯'正常に 
動作しなくなる塌含巧あります。そのときは保を 
ちれているデータを削除してくだちし、。 


4 目次/な意事頂 


• 紛失じ備え、画面の□ックを設定し端末の t キュ 
リテイを確保して < ださし、。 

•日 oogle 巧提供するヴービスじついては 、 Google 
Inc . の利用規約をお読みください。またその他の 
ウェブヴービス I こついては、それぞれの利巧規約 
をお読みくだちい。 

• 巧巧一紛失した場含は、 Google 卜ーク™、日 mail 、 
Google Play などの Google ヴービスや、 Twitter 、 
mixi などのサービスを他の人に利用されなし、よ 
ラに、パソ〕ンより谷種アカウントのパスワード 
を変更してください。 

• mopera U 、 ビジネス mopera インターネット 
( URL 制限)および SP 亡ードが外のプ□バイダは 
ヴポートしておりまだん。 

•本端末をご利用 I こなるときは、 m に 「 oSD 力ードを 
挿入することをおすす破します。 microSD 力ード 
な'挿入ちれていない場含、力べラで撮影した画像 
やボイスしコーブーで録音した音声など巧保を 
できないことや、ホ外線通信や团 uet 00 th ® 通信じ 
よるデータの送受信巧'できないことげあります。 


I 安全上のごを意(おずお守 
りください） 

• ご使用の前に、この r ま全上のごま意」をよくお読 
みの上、正しくお使いくださし、。 

まち、お読み I こなった後は大切に保管してくださ 
い。 

♦ここに示した法意事阁3、お使いじなる人や、他 
①人への盾善、財産への浸害を未然に陌く’ための 
内客を記載していますので、むす‘お守りくださ 
い。 

巧の表示の区分は、表示内容を守邑ザ、誤った使庙 
をした場含に生じる危害や損害の程度を説明して 
います。 


A 危険 

この表示は、取 U 扱いを 
誤った攝合、 r 死亡または 
重傷を負ラ盾険げ切迫し 
て生じることげ想をちれ 
る」内容です。 

A 警告 

この表示は、取り扱いを 
誤った場合、 r 死亡または 
重傷を負ラ可能性ガ想定 
される」内容です。 

A 注意 

この表示は、取 U 扱いを 
誤った掃合、 r 軽傷を貢ラ 
可能性巧想定される塩含 
および物的損害の舞まぜ 
想をされる」内容です。 


巧の絵表示の区みは、お守りいただ < 内容を説明し 
ています。 


Q 

禁止 

禁止（してはいけないこと）を示し 
ます。 

⑩ 

分酷禁止 

分解してはいけないことを示す記 
号です。 


水け'ななる糧巧で使用したり、水 


1こ霜己したりしてはいけないこと 

水篤れ禁止 

を示す記号です。 


濡れた手で扱ってはいけないこと 

濡れ手禁止 

を示す記号です。 


〇 

指お 

指示に基づ < 行為の強制(必す’実 
行していただ < こと）を示します。 


電源プラグをコン t ントな5抜い 

電源プラブ 
を抜く 

ていただ<ことを示す記号です。 
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r ま全上のご注意」は、下記の6頃目じろけて説明し 
ています。 

♦本端末•電池パック•アダプタ•卓上ホルダ•ドコ 
tminiUlM 力ード•アンテナ付イわホン変換クー 


ブルの取り扳いじついて（共通） . P .6 

•本端末の取り扳いじついて . P .7 

•電化パックの取り扱いじついて . P .10 


♦アグプタ•卓上ホルグの取り扱いじついて 

. P .11 

• ドコ tminiUlM 力ードの取り扱いじついて 

. P .12 

♦医用電気機麗おくでの取り披いじついて... P .13 

I 本端末 • 電ミせパック•アダプタ•卓 
上ホルダ • ド コモ miniUlM 力ー ド • 
アンテナ付イヤホン変换ケーブ 
ルの取り扱いについて（共通） 


A 危険 


0 高温じなる場所(义のそば、暖房器具の 

そば、こたつの中、直新曰光の当たる場 
禁止 巧、炎天下の車内など）で使用、保管、放 

置しないで < ださし、。 

义災、やけど、け巧の原因となります。 
X-N 電子しンジなどの加熱調理機器や高圧 

容器に入れないで < ださい。 

禁止 义災、やけど、けけ、感電の原因となりま 

す。 

® 巧稱、改造をしないで < ださし、。 

义災、やけど、けヴ、感電の原因となりま 
分解禁止す。 


6 目次/注意事項 


/QV 水や飲料水、ぺットの尿などで濡5ち 

VS / ないでください。 

水霖れ禁止义災、やけど、けヴ、感電の原因となりま 



す。 

防水性能じついては下記をご参照<だち 
い。 

煩 = p .2 ir 防水/防塵性能」 

〇 

指な 

本端末に使巧する電池バックおよびア 
グプタは、 NTT ド] t が指定したちの 
を使用して < ださし、。 

义災、やけど、けヴ、感電の原因となりま 
す。 


A 警告 


Q 

禁止 

強い力や衝撃をちえたり、投げ付けた 

U しないで < ださし、。 

义が、やけど、け巧、感電の原因となりま 
す。 

0 

禁止 

巧電端子や外部接続錦子に着電性異物 

C を属片、鉛筆の芯など）を接勘ちだな 
いで <だちい。また、内部に入れないで 
くだちい。 

义が、やけど、けび、感電の原因となりま 
す。 

0 

禁止 

使用中や巧電中に、布団などで覆った 
り、包んだりしないで < ださい。 

义ぶ、やけどの原因となります。 




















〇 巧ソリンスタンドなど弓 I 义性ガス巧発 

生する場所に立ち入る場含は必ザ事前 
指示 じ本端末の電源を切ん充電をしてい 

る場含は中止して < ださし、。 

ガ:じ引义する恐れ巧あります。 

ガソリンスタンド構内などでおヴイフ 
クータイをご使用 I こなる際は必ザ事前 I こ 
電源を切ったが態で使用してくだちい(お 
ヴイフクータイ□ック設定を巧っている 
場合じは□ックを解除した上で電源をお 
切りくだちし\)。 

〇 使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 

変色、変おなど、いままでと異なるとき 
指示 は、直ちに次の作業を行って < ださい。 

• 電源プラグをコン t ントやシガーラ 
イターソクットな邑お<。 

• 本端末の電源を切る。 

• 電池パックを本端末なら取り外す。 
义災、やけど、けヴ、感電の原因となりま 
す。 


A 注意 


<らついた台の上や傾いた場所など、 
不安定な場所には置なないでくだち 
い。 

落下して、け巧の原因となります。 

湿気やほこりの多い堤巧や高温じなる 
場所じは、保管しないで < ださし、。 

禁止 义災、やけど、感電の原因となります。 



〇 子供が使用する場台は、保護者ヴ取り 
扱いの方ミ去を教えて < ださい。また、使 
指示 用中においてち、指示どおりに使用し 

ているがをご確認 <ださい。 

けヴなどの原因となります。 


〇 乳幼巧の手の居なない場所に保管して 

<ださい。 

指あ 誤って飲み这んだり、けびなどの原因と 

なったりします。 

〇 本端末をアブプタじ接続したが態で長 

時間連続使巧ちれる場含には特にごま 
指な 意 < ださい。 

充電しなヴらワン t ブ視聴などを長時間 
巧〇と本揣末や電池バック*アダフタの温 
度ヴ高 < なること巧あります。 

温度の高し巧 B 分に直接長時間触れるとお 
客様の化質や体調 I こぶってはが LI こホみや 
なゆみ、0ぷれなどヴ生じたり、低温やけ 
どの原因となったりする恐れ巧あります。 

I 本端末の取り扱いについて 


A 警告 


Q 赤外線ポートを目に向けて送信しない 
で < ださい。 

禁止 目に悪影響を及ぽす原因となります。 

Q ホ外線通信使用時に、ホ外線ポートを 
ホ外線装置のついた家電禁品などじ向 
禁止 けて操作しないでくだちい。 

赤外線装置の誤動作にぶり、事おの原因と 
なります。 
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0 亡バイルライトの舞光部を人の目に近 

づけて点む発化さだないでください。 
禁止 特に、乳幼巧を撮嚴するときは、1 mU 

上離れて < ださし、。 

視力障害の原因となります。また、目ヴく 
色んだり震いたりしてけヴなどの事巧の 
原因となります。 

ま意事項： 

当製品)じ使用ちれているち/くイルライト 
光源 LED は、指定されていない調整などの 
操作を意図の I こ巧った場合、おのま全性を 
超える化量を放出する可能性げあります 
ので分解しないでください。 

EN 60825 -1:1994 A1:2002 & A2:2001 

ILED 製 S I 




CAUTION-CLASS 1M 

LED RADIATION WHEN OPEN 

DO NOTVIEW DIRECTLY WITH 
OPTICAL INSTRUMENTS 

iral 


t バイルライ h 


Q 本端末内のドコ tminiUlM 力ードや 

microSD カード挿入□じ水などの液化 
禁止 や金属片、燃えやすいちのなどの異物 

を入れないで < ださし、。 

义お、やけど、けヴ、感電の原因となりま 
す。 


Q 自動車などの運乾者に向けてライトを 

点丈：!しないで < ださい。 

禁止 運転の妨げとなり、事な①原因となりま 

す。 
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〇 祈空機内や病院など、使用を禁止ちれ 

た区域では、本端末の電源を切ってく 
指を だちし、。 

電子機器や屋用電気機器じ悪影響をなぽ 
す原因となります。 

医療機関巧における使畑 ごつ いては各医 
療機関の指示じがってください。 

瓶空機内での使用などの禁止行為をした 
場合、ま令により罰だ色れます。 

ただし、電波を出ちない設定 I こすることな 
どで、機内で本端末巧使用できる場含じ 
は、航空会社の指示じがってご使用くださ 
い。 

0 /\ンブフリーに設定して通話する際 
や、着信音ゴ瞻っているときなどは、む 
指な す’本端末を S な5離してくださし、。 

また、イりホン7イクなどを本端末に 
装着し、ヴームや音楽再生などをザる 
塩含は、適度なボリュームに調節して 
<ださい。 

音量が大きすぎると難聴の原因となりま 
す。 

また、周囲の音巧聞こえじ < いと、事が① 
原因となります。 

Earphone Signal Level 
The maximum output voltage for the 
music player ■ function , measured in 
accordance with EN 己 0332 -2, is 10.2 mV . 

O 也臓の弱い方は、着信バイブしータ（振 

動)や着信音量の設定にま意してくだ 
指巧 さし、。 

た•臓に悪影響をなぽす原因となります。 



















〇 医用電気機器などを装着している場合 

は、医庙電気機器べ一力ちし < は販売 
指示 業ちじ、電波じよる影響についてご確 

認①上ご使用 < ださい。 

医巧電気磯器などじ悪影響をなぽす原因 
となります。 

高精度な制御や微弱な信号を取 u 扱ラ 
電子機器の近 < では、本筛末①電源を 
指示 切ってくださし、。 

電寻磯器げ i 具動作するなどの悪影響をな 
ぽす原因となります。 

ごミ主意いただきたい電子機器の例 
補聴器、植込み型む臨ぺース一力おぶび 
植込み型除細動器、その他の医用電気機 
器、义災報知器、自動ドア、その他の自動制 
御機器など。植迈み型む目商ぺ 一 3 — 力お 

よび植込み型除細動器、その他の医用電気 
機器をご使用ちれる方は、当該の各医巧電 
気機器:わちしくは販売業者じ電波 I こ 
よる影響じついてご確認 <ださし、。 

〇 方げ一、デイスプしイ部や力^ラのし 

ンブを破損した際には、割れたガラス 
指示 や露出した本端末の内部じごを意くだ 

ちい。 

デイ3プしイ部の表面じは保護フイルム、 
力:ラのしンブの表面 I こはプラスチック 
パタルを使用し、ガラス巧飛散り I ごくい構 
造となっております巧、誤って割れた破損 
部や露出部 I こ邮れますと、け巧の原因とな 
U ます。 


A 注意 


Q アンテナ、ストラツプなどを持って本 

端末を振り回ちないで < ださし、。 

禁止 本人や他の人に当たり、け巧などの事故の 

原因となります。 

本端末が破損したまま使巧しないで< 

W ぃ。 

禁止 义ぶ、やけど、けヴ、感電の原因となりま 

す。 

亡ーシヨン t ツサーや地磁気たンサー 
のご使巧にあたっては、必す周囲のま 
禁止 をを確認し、本端末をしっなりと握り、 

必要！;!上に振り回ちないで < ださし、。 
けヴなどの事故の原因となります。 

^ 誤ってデイスプしイを破損し、液晶げ 

漏れた搔舍には、顔やまなどの巧膚じ 
禁止 つけないで < ださい。 

失日月か皮膚に傷害を起こす原因となりま 
す。 

液晶巧目や□じ入った場合じは、す<1こき 
れいな水でミ先い流し、直ち I こ医師の誇断を 
受けて < だちし、。 

また、皮膚や巧類に付着した場合は、す< 
じ アルコール などで拭き取り、石験で水洗 
いしてくた’さし、。 

Q デイスプしイの表面には、落下か衝撃 

など I こより破損した場含の安を性確保 
禁止 （強化力•ラスバタルの飛散防止）を目的 

とする保護フイルムガあります。この 
フイルムはお理じはげしたり、傷つけ 
たりしないでくだちし、。 

フイルムをは巧して使巧した場合、デイス 
プしイび破損したとき I こ、けびの原因とな 
ることヴあります。 
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〇 自動車内で使用する場合、自動車^一 
わちしくは販売業者に、電媳による影 
指示 響じついてご確認の上ご使用くだち 

い。 

車種じよっては、まれに車載電子機器に悪 
影響を及ぼす原因となりますので、その場 
_合は直ちじ使巧を中止してくだちい。_ 

お客様の体質や体調じよっては、方'ゆ 
み、なぶれ、;帛闕どげをじること巧あ 
指示 ります。異状げ生じた場含は、直ちに使 

用をやめ、医師の診療を受けて < だち 
い。 

各箇巧の材質じついて降= P . 14「が質一覧」 
デイ::^プしイを見る際は、十分明るし、 
願で、@面な自ちる程 g の距離を 
指お とってご使用 < ださい。 

視力低下の原因となります。 


I 電池パックの取り巧いじついて 

電池バックのラペルに記載されている表示じよん 
電ミ也の種類をご確認ください。 


表示 

電池の種類 

Ll-ionOO 

リチウムイブン電池 


A 危険 


Q 錦子 I こが金などの金属類を接軸ちだな 

いでください。また、金属製タックし::^ 
禁止 などと一緒に持ち運んだり、保管した 
L 」 しないでくださし、。 

電池/ ックの発义、破裂、発熱、漏液の原因 
となります。 


Q 

禁止 

電池パックを本端末に取り付けるとき 
は、電池バックの向きを確なめ、ラま< 
取り付けできない撮音は、無理に取り 
巧けないで < ださし、。 

電池パックの発义、破裂、発熱、漏液の原因 
となります。 

Q 

禁止 

义の中に投下しないで < ださし、。 

電池バック①発义、破裂、発熱、漏液の原因 
となります。 

Q 

票止 

むを刺したり、/\ンマーで op いたり、踏 
みつけたりしないで < ださし、。 

電池パック①発义、破裂、発熱、漏液の原因 
となります。 


電池パック内部の液化などげ目の中に 
六ったときは、こす5ザ、す<1こきれし、 
な水で洗ったを、直ちに医師の診療を 
受けて < ださい。 

失日月の原因となります。 

A 警告 


/TN 落下1こよる変おや傷などの異常ぜ見邑 

れた場台は、絶がじ使巧しないでくだ 
禁止 ちし、。 

電池バックの発义、破製、発熱、漏液の原因 
となります。 


電池パックげ漏液したり、異臭げした 
りするときは、直ち1こ使巧をやめて义 
気な邑遠ざけてください。 

漏液した液体に引义し、発义、破裂の原因 
となります。 

f 

ぺットガ電池バックに陋みつなないよ 
ラごミ主意くだちい。 

電池バックの発义、破製、発熱、漏液の原因 
となリます。 
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A ま意 


0 

禁止 

一般の If ミと一緒に捨てないでくださ 
い。 

発义、環境破壊の原因となります。不要と 
なった電池バックは、端すじテープなどを 
目占り、絶縁してな5ド〕 t ショップなど窓 
□じお持ちいただくな、回収を巧っている 
市巧材の指示じがってください。 

0 

禁止 

濡れた電池バックを使巧したり充電し 
た U しないで < ださし、。 

電池バックの発义、破裂、発熱、漏液の原因 
となります。 

〇 

指示 

電池バック巧部の液体など巧漏れた場 
含は、顔やずなどの皮膚につけないで 
くだちい。 

失明や皮膚1こ傷喜を起こす原因となりま 
す。 

液体などび目や Dl こ入った場合や、皮膚や 
を類1こ付着した場合は、す<1こきれいな水 
でない流してくだちい。 

また、目や ai こ入った場合は、な浮後直ち 

1こ医師の診断を受けてください。 


I アダプタ•卓上ホルダの取り扱い 
について 


A 警告 


Q アダプタのコードガ傷んだ5使用しな 

いで <だちし、。 

禁止 义が、やけど、感電の原因となります。 


AC アグプタや卓上ホルブは、風呂場な 
どの湿気のをい場巧では使庙しないで 
禁止 < ださい。 

义が、胖けど、感電の原因となります。 

DC アグプタはマイナスアース車専巧で 
す。プラスアース車には使巧しないで 
禁止 < ださし、。 

义お、かけど、感電の原因となります。 

Q 

禁止 

雷ガ瞻り化したら、アダプタじは蘭れ 
ないで < ださし、。 

感電の原因となります。 

Q 

禁止 

D ン t ントやシカ’ーライターソクット 

1こつないだが態で巧電筛子をシヨート 
さだないで < ださい。また、充電端子1こ 
手や指など、身体の一部を酣れちだな 
いで <だちし、。 

义が、かけど、感電の原因となります。 

Q 

禁止 

アダプタのコードの上に重いちのを① 
だないで < ださし、。 

义お、やけど、感電の原因となります。 

Q 

禁止 

コン t ントに AC アダプタを巧き差しす 
るときは、を属製ストラップなどのを 
属韻を接赃ちだないで < ださい。 

义災、やけど、感電の原因となります。 
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(D 

駕れ手禁止 

濡れた手でアダプタのコード、卓上ホ 
ルブ、コン t ントじ融れないで < ださ 
い。 

义災、をけど、感電の原因となります。 

〇 

指示 

指定の電源、電圧で使巧して < ださい。 
また、海外で充電する場含は J 毎外で使 
用可能な AC アダプタで充電してくださ 
い。 

誤った電圧で使巧すると义災、问ブど、感 
電の原因となります。 

AC アダプタ： AC10 日 V 

DC アダプタ： DC12V.24V (マイナ：: i アー 

3 車専用） 

海外で使用可能な AC アダプタ： AC 1 00V 〜 
240V (家庭巧交流コン t ントのみに接続 
すること） 

〇 

指示 

DC アダプタのヒューブげ万げ一切れた 
馬合は、必す}旨定①ヒューブを使用し 
てくださし、。 

义ぶ、やけど、感電の原因となります。指定 
ヒごー ブに関しては、個別の取の說8月書で 
ご確認くださし、。 

〇 

指示 

電源プラグについたほこりは、拭き 
取ってくださし、。 

义災、やけど、感電の原因となります。 

〇 

指本 

AC アダプタをコン t ントじ差し込むと 
きは、確実に差し化んで < ださし、。 

义災、やけど、感電の原因となります。 

〇 

指示 

電源プラグをコン t ントやシ巧ーライ 
ターソクットな 5 抜 <搔含は、アブプ 
夕①コードを無理に引っ張らす’、アグ 
プタを持って巧いてくだちし、。 

义災、やけど、感電の原因となります。 
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C 長時間使用しない場合は、電源プラグ 

をコン t ントやシ巧ーライターソクッ 
電源プラグ トな5抜いてくだちし、。 

を披< 义が、やけど、感電の原因となります。 

A 万ぜ 一、 水などの液体げ入った場含は、 

直ちIこコン t ントやシガーライターソ 
電源プラブクットヴ5電源プラグを抜いてくだち 
を损< し、。 

义が、かけど、感電の原因となります。 

A お手入れの際は、電源プラグをコン t 

をソトやシ方-ライタ-ソクットな邑巧 
電源プラグ いて巧って<ださい。 

を抜く 义災、やけど、感電の原因となります。 


A ま意 


アンテナなどを持って卓上ホルブを振 
り回さないでくだちい。 

禁止 本人か他の人に当たり、けけなどの事故の 

原因となります。 

I ドコモ miniUlM 力ードの巧り巧い 
について 


A ミ主意 


ドコ亡 miniUlM 力ードを取り外す際は 
V讀励こご錦ください。 

指示 けなの原因となります。 

















I 医用電気機お巧くでの取り巧い 
について 

本記載の内容は r 医用電気機器への電波の影響を防 
止するための携帯電話端末等の使用 I こ関する指針」 
(電波谋境協議会)じ準す’る。 


A 警告 






医療機関の屋内では巧のことを巧って 
使用 L 7 くだとし、 

• 手術室、集中ミ台療室〇 CU )、 冠状動脈疾 
患監視病室に CU ) じは本端末を持ち迈 
まないで < ださし、。 

• 病棟内では、本端末の電源を切って< 
た’さい。 

• □ビーなどであってち付近に医用電気 
機器ヴある攝含は、本瑞ホの電源を 
切って < だちい。 

• 医療機関ヴ個々じ使用禁止、持ち迅み 
禁止などの場所を定めている場合は、 
その医療磯関の指をじがってくた’さ 
い。 

満員電車の中など混雑した場所では、 
巧近に植込み型也臓ペー::^ベーカおよ 
び植化み型除細動器を装着している方 
がいる可能性ガありますので、本端末 
の電源を切って < ださい。 

電波じより植込み型&臓ぺースベーカお 
よ cf 植のみ型除細動器の作動じ悪影響を 
及ぽす原因となります。 


〇 植込み型/ら臓ペースべ一力および植込 

み型除細動器などの医巧電気機器を装 
指を 着されている攝合は、装着部な5本端 

末は 22 cm 切上離して携行および使用 
して < ださし、。 

電波じより医用電気機器の作動に悪影響 
を及ぽす原因となります。 

© 自宅療養などじより医療機関の外で、 
植込み型也臓ペースべ一力および植込 
指示 み型除細動器外の医用電気機器を使 

用ちれる場舍じは、電波じよる影響に 
ついて個別に医用電気機器^-力など 
I こご確認 <だちい。 

電波じより匡用電気機器の作動に悪影響 
を及 J ます原因となります。 
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I 材質一覽 

端末/リアカ/ ■(一/電池パック 


使用箇所 

が貧/表面処理 

ディスプしイ面 

強化ガラス/表面巧 
散防止シート巧き 

ディスプしイ面の商囲 

PA 樹脂/表面 UV 塗 
装、不連続壽着 

ヴイドキー 

PC 樹脂/表面 UV 塗装 

外部接続端子 

SUS/Sn 乂ソキ、銅含 
金/金>^ツキ 

外部接続端子カバー 

PC 樹脂/表面 UV 塞 
装、不連続票着 

外部接続端子カバーの 
パツキジ 

シリ3ン 

力;><ラ/ホ外線ポートパ 

タル 

PMMA 樹腔 

亡バイルライト 

A 日 S 樹脂 

充電端子 

3115/金>^ツキ 

アンテブ端子 

SUS / S>i ツキ 

ちバキわワン t ブア 
ンテブ 

SUS 

ちバキわス/ワン t ブア 
ンテブ①巧端 

PA 樹脂/表面 UV 塗装 

ちバキわワン t ブア 
ンテブ①留具 

亜觀/無電辭 Ni > :ツ 
キ 

ちバキわス/ワン t ブア 
ンテブ収納部 

PP 樹脂 

リアカバー巧部 

PA 樹脂 

ジわ ツクシー ト 

PET 

ドコ亡 miniUlM 力ードス 
□ツト 

金式ツキ 


目次/注意事項 


使用窗巧 

巧質/表面泌理 

ドコち miniUlM わードス 
□ットしバ- 

46ナイ□ン 

microSD 力ードス□ツト 

SUS / N けツキ 

アンテナ 

銀ペースト ED 刷/表 
面 UV 壁装 

電池端子 

銅含金/金^>^ツキ 

電池端子コネクタ本イ本 

LCP 

電池収納面 

SUS/PET 

ネジ 

鋼/ Ni 式ツキ 

リァヵバ- 

PC 樹脂/表面 UV 塗装 

リアカバーのパッキジ 

シリ！)ン 

AQUOS PHONE バッチ 

PET 

電池パックす体 

PC 樹脂/放電加工 

電池パック端子部 

銅含金/全面 Ni 下地 
■>^ツキ、金_>^ツキ 


卓上ホルグ 


使用窗巧 

な質/表面姐遇 

本体 

ABS 樹脂 

、ソ乂 

POM 

スイツチ 

POM 

しバー 

POM 

充電端子 

金ソキ、封孔処理 

アンテナ端子 

金ソキ、封孔処理 

亡バキゎス/フン t ブア 
ンテナ 

SUS 

t バキゎス/フン t ブア 
ンテナの先端 

PA 樹腔 

亡バキゎス/フン t ブア 
ンテナの留具 

SUS 

接続端子の金属部 

SUS 
















































使用窗戸斤 

が質/表面処理 

タジ 

SWCH 

パネル 

アクリル 

ストッパー 

ポ□ン 


アンテナ付イわホン変換クープル SH 01 


使用箇所 

が貧/表面処理 

コ-ド部 

スチレン系エラスト 
マー 

イわホンマイク端子 

スレフイン系エラス 
卜7- 

イわホンマイク端子(金属 
部） 

金ソキ 

コタクタ部 

スレフイン系エラス 
卜7- 

コネクタ部(金属部） 

STS 304 

コネクタ部(端子） 

金 ツキ 

コタクタ部(端子周囲） 

PPA 

ラッチ 

STS 304 


[取り扱い上のご注意 


I 共通のお願い 

• SH -10 D は防水/巧匡性能を有しておりますげ、 
本錦末内部 I こ水や粉塵を侵入ちだたり、巧属品、 
オブシヨン品に水や粉塵を巧着ちだたりしない 
で < ださし、。 

電池バック、アダプタ、卓上すルダ、ドコ tminiUlM 
力ード、アンテナ巧イわホン変換クーブルは瞄水/ 
防塵性能をちしておりまだん。風呂場などの湿気の 
るい場巧でのご使用や、雨など巧ななることはおや 
化くだちい。また身に付けている場含、汗じよる湿気 
じより巧部な腐實し故障の原因となります。調査の 
結果、これら①水濡れにぶるが障と判8月した場合、巧 
証が羣外となり修理できないこと巧ありますので、 
あ台なじめご3承 <ださい。なお、保話巧象かですの 
で修理を実施できる場合でち有料修理となります。 

• お手入れは乾いた柔らない巧(めげねおきなど） 
で拭いて < ださい。 

-乾いを巧などで強く擦ると、デイスプしイじ傷巧 
つく場合ヴあります。 

-デイ：: i プしイじ水滴や汚れなど巧付着したまま放 
置すると、シミになることヴあります。 

-アルコール、シンナー、ペンジン、ミ先剤などで拭< 
と、卽刷な消えたり、をヴあだたりすること巧あり 
ます。 

• 端子は時々乾いた綿棒などで清掃して<だち 
い。 

揣す巧汚れていると接融ヴ悪くなり、電源巧切れた 
リ巧電不十分の原因となったりしますので、端子を 
乾いた綿棒などで拭いてくた‘ちい。 

また、清掃する際には端子の破損に十分ごを意くだ 
ちい。 

• エアコンの吹き出し□の近くに置なないで<だ 
ちい。 

急激な温度の変化じより結露し、内部巧腐賃し故障 
の原因となります。 
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• 本端末や電池バックなどじお巧な力巧なならな 
いよラに使用して < ださし、。 

るくのちのな詰まった荷物の中に入れた U 、 な類①ポ 
クットじ八れて座ったりするとデイ:: i プしイ、内部基 
板、電池バックなどの破損、故障の原因となります。 
また、外部接続機器を外部接続端子（イわホンマイク 
端す)じ差したが態の場含、〕不クタ破厦、故障の原 
因とな U ます。 

• デイスプしイはを属などで擦ったり引っないた 
りしないでくださし、。 

傷つくこと巧あり故障、破損の原因となります。 

• オプション品に添付されている個別の取扳説明 
書をよ < お読みくださし、。 

I 本端末についてのお願い 

• タッチバタルの表面を強 < 巧した u 、; l \ やポー 
ルペン、ピンなど先の尖ったちので操作したり 
しないでくだちし、。 

タッチバタんが破損する原因となります。 

• 極端な高温、あ温は避けてくださし、。 

温度は日で〜40で炬だし、3目で政上は一時的な使 
巧に限る)、湿度は4日％〜8日％①範囲でご使巧< だき 
い。 

• 一般の電話機かテしビ•ラジオなどをお使いに 
なっている近 < で使用すると、悪影響をなぼす 
原因となりますので、なるべく離れた場所でご 
使用く•だ女い 

• お客様ご自身で本錦末に登録ちれた情報内容 
は、別にを取るなどして保管して<だちる 
よラお願いします。 

ち巧一登録ちれた情報内容巧消失してしまラことが 
あってち、当社としては責任を負いなむますのであ 
邑なじめご3承 < ださし、。 

• 本端末を落としたり、衝撃をち之たりしないで 
ください。 

柳奪、破損の原因となります。 
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• 外部接続端子(イ^^ホンマイク端子)1こか部接続 
機器を接続する際に斜めに差したり、差したが 
態で弓 I っ張ったりしないでくだちい。 

古交障、破損①原因となります。 

• 使庙中、巧電中、本端末は温なくなりますが、異 
常ではあ U まだん。そのままご使用 <ださい。 

• カイラを直前曰化の当たる場所に放置しないで 
くださし、。 

素子の退色•焼付きを起こす場合巧あります。 

• 通常は外部接続端子カバーを閉じた状態でご使 
用 < ださし、。 

ほこり、水などヴ入り故障の原因となります。 

• リアカバーを外したまま使用しないでくださ 
い。 

電池バックげかれたり、故障、破握の原因となったり 
します。 

• micfoSD 力ードの使用中は、 microSD 力ードを取 
り外したり、本錦末の電源を切ったりしないで 
くださし、。 

データの消失、故障①原因となります。 

• 磁気カードなどを本端末に近づけないで<ださ 
い。 

キゎッシユカード、 ク しジッ トカード、 テし巧ンカー 
ド、 フ□ッピーデイ3 ク などの磁気 データ 巧消えて 
しま〇ことヴあ U ます。 

• 本錦末に磁気を帯びたちのを近づけないで<だ 
ちい。 

強い磁気を近づけると語動作の原因となります。 

I 電池パックじついてのお願い 

• 電池バックは消辖品です。 

使用が態などじよって異なります巧、十分に充電し 
てち使用時間ヴ極端じ短くなったときは電ミ也バック 
の交撰時期です。指定の新しい電池バックをお買い 
ま化 < ださい。 

• 充電は、適正な周囲温度 （5 で〜3日で)の場所で 
巧って < ださい。 




• 電池バックの使用時間は、使用蹟境や電ミ也パッ 
クの努化度じより異なります。 

• 電池バックの使巧条件じより、寿命ぜ近づ < に 
つれて電池バックが膨れる場含げおります巧問 
題ありまだん。 

• 電池バックを保管ちれる場台は、巧の点にごミ主 
意 < ださい。 

■ フル充電が態(充電完3後す <の状態)での保管 
■ 電池残量なしの状態(本体の電源巧入5なし4至消 
費しているが態）での保管 
電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりま 
す。 

保管じ適した電ミ也残量は、目まとして電池残量び4日 
パー t ジト程度の状態をお勧めします。 

I アダプタについてのお願い 

• 巧電は、適正な周囲温度 （5 で〜3日で)①場所で 
行ってくだちい。 

• こでのよラな場巧では、充電しないで < ださし、。 

■ 湿気、ほこり、振動の多い搞所 
■ 一般の電話觸やテしビ•ラジオなどの近く 
• 充電中、アグプタが温なくなることげあります 
が、異常ではありまだん。そのままご使庙くだち 
い。 

• DC アダプタを使巧して巧電する場苗ん自動車 
のエンジンを切ったまま使巧しないでくだち 
い。 

自動車①バッテリーを消耗させる原因となります。 
• おけ防止機構のあるコン t ントをご使庙の場 
舍、そのコン t ントの取扱説巧書に従って<だ 
ちい。 

• 強い衝擊をち之ないで < ださい。また、巧雲端子 
を変形ちだないで < ださし、。 

故障の原因となります。 


I ド コモ miniUlM カー ドについての 
お願ぃ 

• ドコ亡 miniUM 力ードの取り巧け/取り外しじ 
は、必要 tLb じ力を入れないで < ださし、。 

• 他の I C 力ードリーブー/ライターなどにドコ 
ち miniUlM 力ードを挿入して使用した結まとし 
て巧障した場含は、お客樣の賈任となります① 
で、ごを意ください。 

• I C 部分はいつちきれいなが態でご使用<だち 
い。 

• お手入れは、乾いた柔邑ない巧(めげね拭きな 
ど）で拭いてくだちし、。 

• お客様ご自身で、ドコ亡 miniUlM カードに登録さ 
れた情報内容は、別に^亡を取るなどして保管 
して<だちるよラお願いします。 

巧な一登録ちれた情報巧琶ヴ消失してしまラことけ 
あってち、当社としては責任を負いな杞ますのであ 
邑方じが)ご3承くだちい。 

• 摆境保全のため、不要じなったド ] tminiUlM 
力ードはドコ亡ショップなど窓□じお持ち<だ 
ちい。 

• I C を傷つけたり、不用意じ融!れたリ、ショート 
ちだた U しないで<ださし、。 

データの消失、故障の原因となります。 

• ド〕モ miniUlM 力ードを落としたり、衝撃をちえ 
たし」しないで<ださし、。 

故障の原因となります。 

• ド〕モ miniUlM 力ードを曲ブたり、重いちのをの 
だた U しないで<ださし、。 

故障の原因となります。 

• ド]モ miniUlM 力ードにラペルやシールなどを 
貝占ったが態で、本筛末に取り巧けないで < だち 
い。 

な障の原因となります。 
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I Bluetooth 機能を使巧する場合の 

お願い 

• 本端末は、 Bluetooth 機能を使用した通信時の t 
キユリテイとして、团 uetoo か標準規巧に準拠し 
た t キユリテイ機自目に巧応しておりますげ、設 
定内容などじよって t キユリテイげ十分でない 
場合げあります。 Bluetoo か機能を使用した通信 
を行ラ際にはご注意 < ださい。 

• Bluetooth 機能を使用した通信時にデータや情 
報の漏演ガ発をしましてち、責任を頁いなねま 
すので、あ5なじめご3承くださし、。 

• 周波数帯じついて 

本端末の Bluetooth 機能げ使庙する周波数帯は 
巧のとおりです。 


①—②_⑤ 


2-4FH1 



④ 


① 2.4:2.4 GHz 帯を使巧する無線設備を表します。 

② FH : 変調方式ヴ FH - SS 方式であることをなしま 
す。 

感1:想定きれるち干渉距離ヴ 10 m な下であること 
を示します。 

④: 2400 MHz 〜2483.己 MHz の全帯域を 
使巧し、打つ碌動巧識別装置の帯域を回避不可で 
あることを意味します。 
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• 固 uetooth 機器使用上のミ主意事頃 

本端末の使巧周波数帯では、電子しツジなどの 
家電製品や産業•巧堂•医療用機器のほな、工場 
の製造ラインなどで使巧されるを許を要する 
移動体識別巧構内無線局、巧許を要しない特定 
か電力無線局、ア7チユア無線局など ( LiTFr 他 
の無線局」と略します)ヴ運用されています。 

1. 本端末を使庙する前に、近<で「他のお線 
局」げ運巧ちれていないことを確認して< 
だちい。 

2. 万げ一、本端末と r 他のお線局」との間に電 
波モ潘が発ました場音 I こは、速やなに使用 
搔巧を変える方'、 r 電源を切る」など電波干 
渉を避けて < ださい。 

3. その他、ご不明な点につきましては、本書裏 
面の r 総含お問い舍わだ先」までお問い合わ 
だください。 


I 無線 LAN ( WLAN ) についてのお 
願い 

• 無線 LAN ( WLAN ) は、電波を利巧して情報のや 
り取りを行ラため、電波の届 < 範囲でおれば自 
由に LAN 接続できる利点げおります。その反面、 
t キユリテイの設定を巧っていないときは、悪 
意ある第王者 I こ通信内容を盗み見られたり、不 
正に侵入されてしまラ可能性ヴあります。お客 
様の料断と責任において、 t キユリテイの設定 
を巧い、使用することを巧裝します。 






• 巧線 LAN じついて 

電気製品 ’ AV’OA 機器などの磁気を帯びているとこ 

ろや電磁液巧発生しているところで使巧しないで< 

ださい。 

-磁気や電気雑音の影響を受けると雑音な大き< 
なったり、通信だできなくなることヴあります(特 
じ電子しンジ使巧時には影響を受けることヴあり 
ます)。 

‘テしビ、3ジオなどに近いと賽信障害の原因と 
なったり、テしビ画面ヴ乱れることヴあります。 

-巧くじ複数の無線 LAN アク t スポイット灯'をを 
し、同じチわンネルを使巧していると、正し < 検索 
できない場含ヴあります。 

• 周波数帯じついて 

WLAN 挖載機器ヴ使用する园液数帯は、端末本 

化の電化バック巧入部に記載されています。ラ 

ベルの見なたは巧のとおりです。 


①翅 感渾 

2.4DS/OF4| 


⑤ 


① 2.4:2400 MHz 帯を使用する無線設備を表します。 

② DS : 変調方す;ヴ DS - SS 方式であることを示します。 


⑤ OF : 変調方すヴ〇 FDM 方す;であることを示します。 
④4:想定されるち干渉距離び 40 m が下であること 


を示します。 


⑤ :2400 MHz 〜2483.5 MHz の 


全帯域を使用し、なつ移動体識別装置の帯域を回 
避可能であることを意味します。 

本端末の無線 LAN で設をできるチわジタんは！〜 
13です。これ L 分外のチわンネルのアク t スポイント 
じは接梳できまだんので、ごを意くた’さし、。 

利巧巧能なチわンネルは国じより異なります。 
航空機内の使巧は、ま前に各腕空会社へご確認くだ 
さし、。 


• 2.4 GHz 機器使用上の注意事頃 

WLAN 搭載機器の使用周放数帯では、電子しン 
ジなどの家電製品や産業•科蠻•医療用機器の 
ほなエ撮の製造ラインなどで使用されている 
移動体識別巧の構内無線局(巧許を要する無線 
局)および特定小電力お線局(巧許を要しない 
無線局)な5びじア7チユア無線局(巧許を要 
する無線局)ガ運用されています。 

1. この機器を使巧する前に、近<で移動が識 
別用の構内お線局および特巧か電力お線局 
ならびにア7チユア巧線局が運巧ちれてい 
ないことを確認してくださし、。 

2. 巧げ 一、 この機器なら移動体識別用の構内 
巧線局に巧して有害な電波干渉の事例が発 
生した場合じは、速やなに使巧周波数を変 
要するなご利巧を中断していただいた上 
で、本書裏面の「総台お問い合わだ巧」まで 
お問い含わだいただき、湿信回避のための 
処置など(例えば、バーテイシヨンの設置な 
ど)じついてごネ目談 < ださい。 

3. その他、この機器なら移動が識別巧の特を 
か電力無線局あるいはア7チユアお線局に 
巧して電波干渉の事例げ舞ました堤含など 
何巧お困りのことげ起きたときは、本書裏 
面の r 総含お問い舍わだ先」までお問い合わ 
だください。 
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I FeNCa リーダー/ライターにつ 
いて 

• 本端末の Fel に a リーブ ー/ ライター機能は、無 
線局のを許を要しない微弱電波を使巧していま 
す。 

• 使用周波数は 13.5 目 MHz 帯です。周囲で他のリー 
ブ ー/ ライターをご使用の場合、十ろIこ離して 
お使いくだちい。また、他の同一周波数帯を使用 
のお線局が近<1こないことを確韶してお使い< 
ださい。 

I FM トランス 5 ッタについて 

• 本端末の FM トラン::^ミッタ機能は、無線局のを 
許を要しない微弱電波を使巧しています。 

• 使巧周波数は 77.4 〜8日. OMHz 帯です。ご使用の際 
は、周囲の FM ラジオ使巧者への影響を避けるた 
め、ご使用の地域の FM 放送局と重ならない周波 
数に設定して < ださし、。 

I 注意 

• 改造された本筛末は絶がじ使庙しないでくだち 
し、。改造した機器を使用した場含は雲放まじお 
赃します。 

本端末は、電波法に基づく特定無漏設楠の巧術基準 
適含証巧などををけており、その証として r 技適マー 
ク奠」だ本端末の銘版シールに表示されておりま 
す。本端末のタジを外して内部の改造を巧った場合、 
按術基準適合話明などヴ無効となります。技術基準 
適含証8月など巧無効となった状態で使巧すると、電 
波まじ抵軸しますので、絶がじ使巧されないよラに 
お願いいたします。 
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• 自動車などを運転中の使用にはごミ主意くださ 

い。 

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の巧 
象とな U ます。 

ただし、傷病ち①救震または公共の安全の維持など、 
やむを得ない場合は対象外となります。 

• Fel に a リーブー/ライター機能は日本国内で使 
用して < ださい。 

本端末の Fel に a リーダー/ライター機能は日本国内 
での無線規格に華拠してしほす。海外で ご 使巧じな 
ると罰だ扫れること巧あります。 

• FM トランス=ッタは曰本国巧で使庙して<だ 
ちい。 

本端末の FM トランスミッタは日本国内での無線規 
樹こ準拠し認定を取得しています。海外でご使用 I ご 
なると罰だ5れること巧あります。 

• 基本ソフトウェアを不正に変更しないで<だち 
い。 

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 
搞含巧あります。 

• 本筛末を mic の USB 接続クープル 0 U 別売）でパ 
ソコンと接続する場合や、巿販の MHL ™ クーブ 
ルで HDMI 端子巧きテしビと接続する攝合は使 
用を禁止ちれた区域などでは巧わないよラごま 
意 < ださい。 

自動的じ電源ヴ入る場合ヴあります。 





IT 防水/防塵性能 _ 

SH -10 D は、外部接続端子カバーをしっなりと閉じ、 

リアカバーを取り巧けたが態で IPX 日》 MPX 7*2 

①防水性能、 IP 5 X 》 3の防塵性能を有しています。 

1 IPX 日とは、内径 6.3 mm の;主水ソスルを使用し、 
約 3 m ①距離な512.日リットル/分の水を最 
低3分間を水する条件であ5ゆるち向灯己睛 
流を当ててち、電話機としての磯能を有する 
ことを意巧します。 

义言 IPX 7 とは、常温で水道水、なつ静水①水深1 m 
のところに SH -10 D を薛なじ沈め、約3日分間 
放置後に取り出したとき I こ電話機としての機 
能を有することを意巧します。 

《3 IP 日 X とは、保護度含いを指し、直径7日 nmU 
下の塵埃（じんあい)な'入った装置に電話機を 
8時間八れてなくはんちだ、取り出したとき 
じ電話機の磯能を有し、なつ安全を維持する 
ことを意巧します。 

I SH -10 D が有する防水/防塵巧能 
でできること 

♦雨の中で傘をさちす’に通話ができます （ 1時間の 
雨量が2日 mm 程度)。 

♦活れを洗い流すこと巧できます。洗ラときは、や 
や弱めの水流 （6 リットル/分し; TF 、 常温けで〜 

3己で)①水道水）で館□やシ わフーな 5約 10 cm 
離して洗います。 IJ アカバーを取り巧けたが態 
で、外部接続端子カバーげ開なないよラむ甲さえ 
たまま、ブラシやスポンジなどは使用せす手で 
洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてな 
5使用してください（屈 = P .24)。 

• プールサイドで使用できます。ただし、プールの 
水をなけちり、プールの水に浸けたりしないでく 
だちい。 


I ご利用にあたって 

防水/防塵性能を維持するために、むす次の点を確 

認してくだちし、。 

• 外部接続端子わバー、リアカバーをしっ灯りと閉 
じて<ださい。開顔するときは、ゴムパッキジに 
無理な力を加えないよラにミ主意してくだちい。 

•外部接続筛子カバーかリアカバー巧淳いていな 
いよラに完全 I こ閉じたことを確認、してください。 

•防水/陌塵性能を維持するため、外部接続端子わ 
バー、リアカバーはしっなり閉じる構造となって 
おります。無理 I こ開けよラとするとのを指などを 
傷つける可能性がありますので、ご注意くだち 
い。 

■ 外部接続端子カバーの開きかた 

5ゾ I こ指巧をなけて、開けてくだちし、。 
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■ 外部接続瑞モカバーの閉じかた 

端末と外部接続端子カバー I こすき間びちじないよ 
ラに、矢印のち向 I こしつなりと巧して閉じてくださ 
し、。 



■ リア カバー の巧りかしかた 
1 端末の下部をしっかりと持ち、リアカ 
バーの中央部を軽く押さえ、リアカ 
バーの凹部に指先をかけて取り外す 
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■ リアカバーの巧り付けかた 
1 リアカバーの向きを確認して端末に合 
わせ、リアカバーの下部 (★) を押さえ 
て、そのあと周囲(斜線部)をしっかり 
とがして取り付ける 
• リアカバーと端末じすき間巧ないことをお 
認してくだちし、。 



• リアカバーはしつなりと閉めてくだちい。不十 
分だとリアわバー巧外れ、振動で電池パック巧 
外(こ飛び出すおそれなあります。また、防水/ 
防塵性能巧損なわれ、水わ粉塵巧侵入する原因 
となります。 

• リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取 
りかそうとしたりすると破損するおそれがあ 
ります。無理な力を加えないよラじしてくだき 
い。 


















• 防水/陌塵性能を維持するた妨、異常の有無 I こ 
なけわ5ザ2年に1回、部品の交撰をおすす妨 
します。部品の交換は端末をお損なりして有ホ斗 
じて承ります。ドコち指定の故障取披窓□じあ 
持ち < だちし、。 


I ま意事項 

♦手が霜れているときや端末 I こ水滴巧ついている 
ときじは、リアカバーの取り巧け/取り外し、外 
部接続端子カバーの開閉はしないでくだちい。 

♦外部接続端子カバー、リアカバーはしっなりと開 
じてくだちい。接醜面に微細なゴ5 ( 髪の毛1本、 
砂粒1つ、微細な繊綿など)な'挟まると、水やお塵 
好'侵入する原因となります。 

♦外部接続端子カバー、リアカバー巧開いているが 
態で水などの液体巧ななった場含、内部(こ液体な' 
入り、感電や故障の原因となります。そのまま使 
用せす’じ電源を切り、電池パックを外した状態で 
ドコ t 指定の故障取扱窓□へご連絡くだちい。 

♦外部接続端子カバー、リアカバーの If ムパッキン 
は防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を 
担っています。はがしたり傷つけたりしないでく 
ださい。また、ゴミな巧着しないよラじしてくた‘ 
ちし、。 

外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキン 
灯'傷ついたり、藝おしたりした楊含は、 ド コ亡指 
定の故障取扱窓□じてお取り替えください。 

♦外部接続端子カバー、リアカバーのすき間に、巧 
①尖ったものを差し込まないでくだちい。ゴム 
パッキン巧傷つき、水か粉塵巧侵入する原因とな 
し」ます。 

• リアカバー巧破摄した攝含は、リアカバーを交撰 
してください。破損箇所打5内部に水巧入り、感 
電や電池の腐食などの故障の原因となります。 


•水中で端末を瘦用（キー操作を含む）しないでく 
ださい。故障の原因となります。 

•規定（屈 = P .21) し义上①強い水流 （6 リットル/分を 
超える）を直接当てないでください。 SH -10 D は 
IPX 日①陌水性能を有しておりますな、故障の原 
因となります。 

• 常温けで〜3日で）の水し义外①液体をなけたり、 
浸けたりしないで<ださい。 

•洗選機などで巧わないでくだきい。 

• 結露防止のため、寒い攝巧な5暖ない場所へ移動 
するときは筛末が常温になってな5持ち込んで 
くださし、。 

•温泉かせっけん、洗剤、入浴剤の入った水 I こは絶 
础こ浸けないでくだちし、。 

•熱湯に浸けたり、ヴウナで使用しちり、温風（ドラ 
イわ一など）を当てた U しないで<ださし、。 

• 海水には浸けないでください。 

•跡/ミ后の上(こ直接置なないでくださし、。 

•濡れたまま放置しないでくた"さい。き冷化で凍結 
するなど、故障の原因となります。 

•端末は水(こ淳きません。 

•落下ちせないでくだちい。傷の発生などじより防 
水/防塵性能①冀化を招くこと巧あります。 

•送話□、夏話□、スピーカーじ水滴を残さないで 
くだちい。通話不良となるおそれがあります。 
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•付属品、オプション品は防水/防塵性能を有して 
おりまだん。付属の卓上ホルダ(こ端末を置いたが 
態の場含、 AC アダプタを接続していない状態で 
も、風呂攝、シわワー室、台所、洗面所などの水商 
りでは使用しないで < ださい。 



だつ けん/ 
洗剤/入お剤 



海水 



プール 



温泉 砂/お 


•実際の使用じあたって、すべての状巧での動作 
を保証するものではありまだん。また、調査の 
結果、お客様の取り扱いの不備じよる故障と判 
巧した場合、保証のがを外となります。 


2化 目次/注意事項 


I 水に濡れたときの水巧きについて 

端末を水に濡らした場含、拭き取れな丹った水げお 
とな5漏れて < る場舍ぜありまザので、下記の手順 
で水抜きを巧って < ださい。 

1 端末表面の水分を乾いた清潔な巧など 
でよくがき取る 

•ストラツプを侦ブている糧含は、ストラップ 
ち十分乾なしてください。 



2 端末をしっかりと持ち、20回程度水滴 
が巧ばなくなるまで振る 












スピーカーの 水抜きのためじ 
スピーカーを上 じして振る 



3 送話口、受話口、スピーカー、キーなど 
のすき間に溜まった水は、乾いた清潔 
な巧などに端末を軽く押し当てて拭き 
取る 

• 各部の巧に水巧溜まっていること巧ありま 
すので、開□部 I ご巧を当て、軽くたたいて水 
を出してくだちし、。 




4 端末から出てきた水分を乾いた清潔な 
巧などで十分に巧き取る 

• 水を拭き取ったあとじ本体内部に水滴な 
残っている攝合は、水巧染み出ること巧あり 
ます。 


I 巧電のとき 

巧属晶、オプション品は巧水/巧塵性能を有してい 

まだん。充電時、および充電後には、胜ザ巧の点を確 

認してくだちし、。 

•端末び濡れていないな確認してください。霜れて 
し、る糧含や水 I こ濡れたあとは、よく水抜きをして 
乾いた清潔な巧などで巧き取ってな色、卓上ホル 
ダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いた 
りしてくださし、。 

•外部接続筛子カバーを開いて充電した場含(こは、 
充電後はしつなりとカバーを聞じてください。外 
部接続筛子な5①水や粉塵の侵入を的く。たが、卓 
上ホルダを使用して充電することをおすす化し 
ます。 


• 端末げ濡れている状態では絶がじ充電しない 
でください。 

•濡れた手で AC アグプタ、卓上ホルグじ融れな 
いでくだちい。感電の原因となります。 

♦ AC アダプタ、卓上ホんグは、水のなな5ないが 
態で使用して<ださい。風呂糧、シゎワー室、台 
所、洗面所などの水罔りで使巧しないでくだち 
し、。义災や感電の原因となります。 
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イわホンマイクのご利用じついて 

イわホンマイクをご利用 I こなる場含には、端末 
と巿販①イわホンマイクを付属のアンテナ巧イ 
わホン変換クーブん SH 01 で接続してご利用く 
ださい。 

•対応するイわホジマイク I こついては次のサイ 
卜をご K くだちい。 

http://k-tai.sharp.co.Jp/support/d/sh-10d/ 
penpherals.html 曲 / earphone_suppo け 

アンテブがイわホン変換 



n 受話 □ 

曰 着信/充電ランプ 
曰 送話 □/ マイク 

凸近接 t ツサー/おるさ t ンヴー x-i 

• 近接 t ンヴーは、通話中に顔の接近を感知し 
て、夕 、ソチ パネルの誤動作を防ぎます。 

•日月るさ t ンヴーは、周りの明るちを検知して、 
バックライト①明るさを調整します。 

回 イツカべラ 

回 デイスプしイ/タツチパタル 
H アウトカベラ 
回スピーカー 

•着信音や音楽などげここな己聞こえます。 


• ハンブフリー通話中は相手の声がここな5聞 
こ充ます。 

回為 D7 —ク 

• I C カード巧'握載されています(取り外しは 
でぎません）。 

田]赤外線ポート 
ED 外部接続端子 
旧 t バイルライト 
旧充電端子 

•付属の卓上ホルブで充電するための端子で 
す。 

旧アンテナ端子 

•卓上ホルグな5亡バキたスまたはワン t ブの 
電波を供給するたの①筛子です。 

旧 FOMA/Xi アンテナ※ 2 
旧ドコモ miniUlM 力ードス□ット 
旧 micraSD 力ードス□ット 
旧ストラップ取り巧け □ 

旧日 / 日 : 音量 UP/D0WN キー 

• 各種機能で音量を調節します。 

团 日：電:巧と一 

•電源を入れる/切るときなどじ利用します。 

•スリープ亡ードの設定/酷除 I こ利用します。 

团 t バキゎス/ワン t グアンテナ 
困 FOMA/Xi サブアンテナ※ 2 
困 GPS/Wi-F ン Bluetooth アンテナ※ 2 
囲 リアヵバー 

困 FM トランスミッタアンテナ※2 

1 t ンサー部分を手で覆ったり、シールなどを 
貼 5 ないでくだちい。 t ンヴー巧正常 I こ動作 
しないこと巧あります。 

アンテブは本ホに内蔵ちれています。アンテ 
ナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぽす場 
さ巧あります。 
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着信 ランプについて 

•ディスプレイな 表示されている糧含、不巧着信 
や新着一んをお知5だする着信ランプな点 
滅しまだん。お知己だアイコンで確飄してくだ 
ちい。モバキわフン t ブを横表示で視聴し 
ている塌含など、お知5はアイコン巧表示ちれ 
ないとぎは：^テータスバー巧表示される画面 
で確飄してください。 

ディスプレイについて 

•デ ィスプしイは、非常(こ高度な巧術を駆使して 
作己れておりますが、ごくまれじ点むしない 
ドット（点)た常時点むするドット（点)巧を巧 
する掲含巧あります。故障ではありまだんので 
あ5なじめご3承くだちい。 


I ドコモ miniUlM 力ード 

ドコモ miniUlM カードは、お客様の電記番号などの 

情報ガ記憾ちれている I C 力ードです。 

• ドコ tminiUlM 力ードを取り巧けないと、電話、パ 
クット通信などの機能を利用できません。 

• ドコ亡 miniUlM 力ードは、が応端末が外ではご利 
用いただけないほな、ドコ亡 UIM カードな色のご 
変更の場含は、ご利用のヴイトやデータなどの一 
部な'ご利用いただけなくなる攝含巧'あります。 

• 日本国内では、ド〕亡 miniUlM 力ードを取り巧け 
ないと震急通報番号り10番、119番、118番)じ発 
信できまだ知。 

•本端末では、ド〕亡 miniUlM 力ードのみご利用で 
きます。ドコ亡 UIM 力ード、 FOMA 力ードをお持 
ちの場含には、ドコ亡ショップ窓□(こてお取り督 
え < ださい。 
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• ドコ亡 miniUlM カードの取り巧け/取り外しは、 
電源を切って巧5背面を上向きじし、電池パック 
を取り外してな5行ってくだちい。端末は、両手 
でしつなり持ってくだちい。 


■ 巧り付けかた 

1 リアカバーを取り外す（煩* P.22) 

2 ドコモ miniUlM 力ードの I C (金色）面 
を下に向けて、ドコモ miniUlM 力ード 
スロツトじセツトする （ n ) 

• 奥まで差し込んでください （曰)。 



切り巧き 
1 C 谨色) 



3 リアカバーを取り付ける （ B ^ P .22) 













■ 巧りかしかた 

1 リアカバーを取り外す（屈 = P .22) 

2 レバーを引いて、ド コモ miniUlM 力一 
ドを引き出し （ n )、 ド コモ miniUlM 
力ードをまっすぐ引き抜く（曰） 

• 取り外す隙は、ド〕 tminiUlM 力ードを落と 
ちないよラじごを意 < ださい。 



3 リアカバーを取り付ける（煩 P .22) 

• しバーを無理に引っ張ったり、力を加えたりす 
ると、破損するおそれ巧ありますのでごう主意く 
だちい。 

•無理に 取り付けよラとしたり、取り外そうとす 
るとドコち miniUlM 力ードが破損するおそれ巧 
ありますので、ごミ主意くた’さい。 

• ド〕亡 miniUlM 力ードの詳しい取りないじつい 
ては、ドコ亡 miniUlM 力ード①取披説明書を参 
照してくださし、。 

•取り外した ドコ亡 miniUlM 力ードは、なくさな 
いよラじごを意くだちい。 


I microSD 力ード 

端末巧のデータを microSD 力ードに保をしたり、 

microSD 力ード内のデータを端末に取り化んだり 

することげできます。 

• 3冲10〇では市販の2日バイトまでの m にの SD 
力ード、32日バイトまでの m に roSDHC 力ード、 

64日バイトまでの microSDXC 力ード I こが応して 
います C 2 日12を自月現在)。 m に roSD 力ードの製 
造為一わや客量など、最新の動作確飄情報じつい 
ては、巧のヴイトをご薑くだちい。 
http://k-tai.sharp.co.Jp/support/d/sh-1 06/ 
penpherals.html 梢 / microscLsupport 
掲載されている m に 「 oSD 力ードし义外じついては、 
m に raSD 力ードの製造^-わへお問い含わだく 
ださし、。 

なお、掲載ちれている情報は動作確認の結果であ 
り、すべての動作を保証するちのではありまだ A ； 
ので、あ5なじめご3承くだちい。 

•利用できるファイルのヴイ式は、1ファイル 2 G 
バイトまでです。 

• 端末に m に roSD 力ードを揮入した直後(端末で使 
用するための情報を書き込み中)か 、 microSD 
力ード内のデータ編集中に電源を切色ないでく 
ださい。データ巧'壊れることや正常に動作しなく 
なること巧あります。 

• 荷]期化されていない microSD わードを使ラとき 
は、端末で初期化するむ要があります。パソコン 
などで切期化しち microSD 力ードは、端末では正 
常に使用できないこと巧あります。 

♦他の機器な 5 m に roSD 力ード(こ保をしちデータ 
は、端末で表示、再生できないこと巧あります。ま 
た、筛末な己 microSD 力ードに保ちしたデータ 
は、他の機器で表示、再ちできないこと巧ありま 
す。 
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• microSDXC 力-ドは、 SDXC 対応機器でのみごネ U 
用いただけます。 SDXC 非対応の機器に 
microSDXC 力ードを差し込むと 、 mlcroSDXC 
カードに保巧されているデータな'破損すること 
などがあるた妨、差し込まないでくださし、。 

•データな'破摄した m にの SDXC 力ードを再度利用 
するちめじは、 SDXC が応機器じて microSDXC 
カードの初期化をする必要があります（データは 
すべて削除ちれます)。 

• SDXC 非が応機器とのデータ]ピ ー I こついては、 
mic の SDHC 力ードもしくは microSD 力ードなど、 
コピー先/コピー元の磯器の規格に準拠した 

わードをご利巧くだちし、。 

• m にの SD 力ード(こ保をちれたデータはバック 
アップを取るなどして別 I こ保管してくだちるよ 
〇お願いします。万け'一、保をされたデータ巧消 
失または変化してち、当社としては責任を負いな 
ねますので、あ5なじめご3承くだきし、。 

• m にの SD 力ードの取り付け/取り外し（マウント 
解除後を含む）は、電源を切って、背面を上向き I こ 
し、電池パックを取り外してな5巧ってくださ 
し、。端末は、両手でしつなり持ってくださし、。デー 
夕げ壊れることや正常に動作しなくなること巧 
あります。 
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■ 取り付けかた 

1 リアカバーを取り外す（顿 P .22) 

2 microSD 力ードの金属端子面を下に 
向けてゆっくりと挿入する 

. m に raSD 力ードび傾いた状態梓、表裏灶逆の 
が態で無理 I こ押し込まないでください。 
m に roSD 力ードス□ツトび破損すること巧あ 
L 」 ます。 



• 「カチツ」と音ヴするまで、ゆっくり指で押し 
込んで < ださい。 



3 リアカバーを取り付ける （ B ^ P .22) 


■ 巧りかしかた 

1 リアカバーを取り外す（屈 = P .22) 

2 microSD 力ードを居く巧し込む （ n ) 

• 「カチッ」と音巧するまで押し込んでくださ 
し、。 m にの SD 力ード巧手前 I こ巧け出します。無 
遇に弓 I き抜く心端末や m に raSD 力ードを破 
損ちだるおそれ巧あります。 

3 microSD 力ードを取りかす（曰） 

• ゆっくりとまつす<1こ取り外してくだちい。 



4 リアカバーを取り付ける（屈 = P .22) 


[電池パック 

• 電ミ也パックは、本端末専用の電池パック SH 38 を 
ご利用くださし、。 

• 電池パックの取りがけ/取り外しは、電源を切つ 
てな5背面を上向き(こし、両までしつなり持って 
巧ってくださし、。 


■ 巧り付けかた 


1 リアカバーを取り外す（顿 P .22) 

2 電池パックを取り付ける 

• 電池パックのリヴイクルマークのある面を 
上(こ向けて、端末の接続端子と電池パックの 
接続端子を合わせて取り付けて<ださい。 


リヴイクル7—ク 



3 リアカバーを取り付ける （ B ^ P .22) 


■ 取りかしかた 

1 リアカバーを取り外す（顿 P .22) 

2 電池パックを取りかす 

• 電池パック1こは取リ外し用のッ_>^な'ィ寸ぃて 
います。ツイの部分 I こ無理な力を加えないよ 
ラ指先をなけて上ち向に取り外してくださ 
い。 



3 リアカバーを取り付ける（徑 ' P . ss ) 


•無理 I こ取り付けたり、取り外したりすると、端 
末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破 
損すること巧あります。 


ご使巧前の確認と設定 31 






f 充電 

お買い上げ時は、電池パックは十分に巧電されてい 

まだん。必す’充電してな邑ご使巧 < ださし、。 

• 外部接続端子カバー①閉奶忘れじよる水か粉塵の 
侵入を防<ため、付属の卓上ホんダ SH40 を使用 
して充電することをおすすめします （》 ^P.32 )。 

■ 巧電時のこ注意 

♦電源を入れたまま長時間充電しないでください。 
充電完3後、端末の電源巧入っていると電池パッ 
クの充電量巧減みします。 

このよラな糧含、 AC アダプタ（別売)や DC アダプ 
夕刷売)は再ぴ充電を巧います。ただし、 AC アダ 
プタや DC アダプタな5端末を取り外す時期によ 
り、電逝パックの充電量巧かない、短時間しな使 
えない、 などの 現象巧'起こる こと 巧あります。 

•充電完3後でち、端末を長時間ぶ置している攝含 
は電池残量巧減かしてし ''る攝含巧あります。 

♦電池巧切れた状態で充電開始時に、充電ランプが 
す<1こ点むしない攝含巧ありますが、充電は始 
まっています。 

♦電池切れの表示がちれたあと、電源巧入5ない場 
含は、しば5く充電してくださし、。 

♦充電中に充電ランプ巧ホをで点むしていてち、電 
源を入れること巧できない場含巧あります。この 
ときは、しば5<充電してな己電源を入れて<だ 
ちい。 

•電池残量巧十分あるが態で、頻馨じ充電を繰り返 
すと、電池の寿命灯'短くなる場含巧あります① 

で、ある程度使用してな己（電池残量巧'減って灯 
5など)充電することをおすすが)します。 

♦充電中に亡 A キゎス①視聴たコンテンツの受信 
などを巧う糧 S3 ：、 端末を AC アグプタの電源プ 
ラブ部な5なるべく離してご使用ください。 
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I 卓上ホルダで充電 

•卓上ホルダでの充電には、 AC アダプタ日3の使用 
をおすげめします。 

1 microUSB 接続ケーブルの microUSB 
プラグを、 USB マークを上じして卓上 
ホルダの接続端子に水平に差し込む 

• microUSB プラグの向き康裏）をよく確な 


妨、水平に差し込んでくだちし、。 
microUS 巨プラグ ( US 巳マークを上） 



2 microUSB 接続ケープルの USB プラグ 
を、 USB マークを手前じして AC アダ 
プタ本体の USB コネクタに水平に差 
し込む （ D ) 

• m に 「 oUS 目接続クーブルの USB プラグの向き 
(表載をよく確なめ、 AC アダプタ本抑こ水 
平に差し込んで < ださい。 










3 AC アダプタ本体の電源プラグをコン 
セントに差し込む（且） 


電源プラグ 



4 端末を卓上ホルダに置くと、巧電ラン 
プが点なして、巧電が開始する 

• 端末を矢な!の方向に r カチッ」と音巧するよ 
クじ置いて < ださし、。 



5 巧電が完了すると、充電ランプが;‘肖な 
する 

• 卓上ホルグを押さえな好5、端末を手前に起 
こして持ち上げます。 


• 長時間使用しないときは、 AC アダプタをコン 
t ントな5抜いて < た‘さし、。 

• 充電ランプが点むしないときは、端末け'卓上ホ 
ルダ(こ正しく置なれていないこと巧あります。 
正しく置きなおしてくださし、。 

• 端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップな 
どを挟まないよラにごミ主意<ださい。 

• 卓上ホルグとパソコンを microUSB 接続クーブ 
ルで接続してち充電することはできません。 

• 亡バキわ；ワン t ブ利用時(こ卓上ホルダを 
使用している場含は、卓上ホルダのモバキわ 
ス/フン t プアンテナを使用して<ださい。 
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I AC アダプタ / DC アダプタで充電 

[必す FOMA AC アダプタ 01/02( 別売 )、 FOMA 
DC アダプタ 01/02( 別売)、 AC アダプタ03(別 
売)、 DC アグプタ03側売)、 FOMA 充電 
microUSB 変換アブプタ SH 01/ T 0 U 別売)の 
取扱説明書を参照してくだちし、] 

♦次の操作は AC アグプタ03または DC アグプタ 
日3を使用して説明しています。 

1 端末の外部接続端子カバーを開き、 
microUSB 接続ケーブル/ DC アダプ 
夕の microUSB プラグを、 USB マーク 
を下にして外部接続端子に水平に差し 
込む 

• microUS 巨プラブの向き康裏）をよくおな 
め、水平に差し込んでください。 



2 microUSB 接続ケーブルの USB プラグ 
を、 USB マークを手前にして AC アダ 
プタ本化の USB コネクタに水平に差 
し込むの） 

• microUSB 接続クーブルの USB プラグの向き 
(表裏）をよくおなめ、 AC アグプタ本体に水 
平に差し込んで < ださい。 
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3 AC アダプタ本体の電源プラグをコン 
七ントに差し込む(且）、または DC ア 
ダプタの電源プラグをまのシガーライ 
夕ーソケットに差し込むと、充電ラン 


プが点なして、充電が開始する 

電源プラブ 



クー ブル 

AC アダプタの場含 DC アダプタ①攝含 

4 巧電が完了すると、充電ランプが消’な 
する 

• 充電が終わった S . microUSB プラグを外部 
接続端子な5水平 I こ抜いて<ださい。 












•お 遇に差し込んだり抜いたりすると、か部接続 
端子や microUSB プラグ、 USB プラグ巧破損が故 
障する攝含巧ありますので、ご注意くださし、。 

•長時間 使用しないときは、アグプタをコン t ジ 
卜またはシガーライターソクットな己抜いて 
ください。 

• 外部接続端子カバーは無理に弓 I っ張5ないで 
ください。破損すること巧あります。 

•充電 時、端末の罔りじ物などを置なないでくだ 
ちい。端末に傷を袖ブるおそれ巧あります。 

• FOMA AC アグプタ01/02や FOMA DC アダプ 
夕01/日2で充電す劲こは、 FOMA 充電 
micraUS 日変操アダプタ SH 日 1/ T 日 U 別売）巧 
必、要です。 

DC アダプタのとき 

• DC アダプタはマイブスアース車専用です 
( DC 12 V ，24 V 両用)。 

•車の エンジンを切ったままで使用しないでく 
だちい。車のバッテリーを消耗させる攝含巧あ 
ります。 

• DC アダプタのヒユーブは消耗品ですので、交撰 
の隙はお近<のカー用品店などでお買い巧め 
ください。 

•詳し <は 、 FOMA DC アダプタ日1/02、 DC アダ 
プタ03①取扱説明書をご覧くださし、。 


I microUSB 按続ケーブル01で巧電 

端末の電源げ入っているときに、錦末とパソコンを 
microUSB 接続クーブル01刷鼠で接続ザる端 
末を充電することげできます。 

•あ5なじ妨、パソコン(こ US 日ドライバをインス 
卜ールしておいてください。パソコンじ US 巨ドラ 
イバをインストールしていない糧含、高速乾送 
亡ードで接続しちときじ充電すること巧できま 
だ A ；。 

- USB ドライバのインストールじついては、巧の 
サイトの PDF 版 rusB ドライバインストールマ 
ニユアル」をご賣< ださい。 
http://k-tai.sharp.co.Jp/support/d/sh-1Od/ 


[ 電源 ON/OFF 


■ 電ミ原 ON 
1 日 （2 巧な上》 

• はじ化)て端末の電源を入れたとき I こ初期設 
定画面灶表示ちれます。各設定項目は 
こューな 5ち設定できます（屈" P .39)。 

• ドコちサービスの初期設定画面巧表示され 
た攝含は、画面の指示にがって操作してくた‘ 
ぎし、。 

■ 電源 OFF 

1 日 （ 1抄な上） ► [電源を切る] ► [ OK ] 
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■ スリープモード 

日を巧したときた端末を一定時間使用しななったと 
きは、ディスプレイの表示灯消えてス IJ - プ亡ード 
になります。 

スリープちード中に日を押すと、スリープ亡ード巧 
解除されます。 


■ タッチパネルのロック 

電源を入れたときやスリープちードを熙除したと 
きはタツチパタル巧□ツクされていまげ。 

[扭]をタッチすると、□ツクが解除ちれます。 



タッチパネルの□ック解除画面の操イ乍 

• マブー亡ード設定/組除:日 （ 1秒が上） 

• モバイルライト点む:日 C 1秒 U 上） 

-消むするときはいす’れなのキーを押すな、[擅] 
をタッチします。 

• 力べラの起動： [固] 


• 画面の □ ックを[スライドまたはタツチ](こ設 
定している攝含、ステータスパタルを表示でき 
ます。 
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r 基本操作 

I タッチパネルの操作 

タッチバネル（デイスプしイ）を直接指で曲り、操作 
を巧ラことげできます。 

•利用中の機能や画面じよって操作は異なります。 


タッチバタル利巧時のごミ主意 

•タッチパネルは指で軽く驰れるよラ I こ設計ち 
れています。指で強く押したり、先灯'尖ったも 
①(の/ボールペン/ピンなど）を巧し付けた 
し」しないでくださし、。 

•次①攝含はタッチパタル(こ酷れてち動作しな 
いこと巧あります。また、誤動作の原因となり 
ますのでご注意くだちし、。 

■手袋をしたままでの操作 
■ のの先での凛作 

■異物を操作面 I こ乗だたままでの操作 
■保護 シート や シールな どを目ちっての操作 
■タッチパタルが濡れたままでの操作 
■ 指な汗や水などで濡れた状態での操作 









■ タッチ 

画面(こ表ホちれるキーや項目をタッチして、選択- 
決定を行います。 

1 タッチパネルに触れて、指を離す 



■ ロングタッチ 

利用中の機能た画面によっては、画面を □ ンプタッ 
チすると_>^ニュー巧表示されること巧’あリます。 

1 タッチパネルに触れたままにする 

■ スライド/ドラッグ 

イニュー表示中などじ上下にスライドして画面を 
スク n - ルしたり、アイコン梓ウイジェットなどじ 
細れたまま、目的の位置までスライド（ドラッブ）し 
て移動したりできます。 

また、ニューを項目(こ間違って酷れたときじイ 
ニューや項目な5離れるよラにスライドすると、選 
巧を中止できます。 

1 タッチパネルに触れたまま J 旨を動か 
す 



■ つ、)ック 

ホーム画面などで左むにフリックすると、ページの 
切り替え巧'できます。 

\ タッチパネルをはらうように指を動か 
す 



■ ピンチアウト/ピンチイン 

画像表示中などじピンチアウト/ピンチインする 
と、画像の拡大/縮小巧'できます。 

1 2本の指でタッチパネルに触れ、2本 
の指の間を広げる（ピンチアウト）/狭 
める（ピンチイン)ようじ指を動かす 
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I 機能利用中の操作 

■ ナビゲーシヨンキー 

画面下部に表示されるナビ ヴーシ ヨン キーを 使つ 
て基本的な操作を巧ラことなできます。 



1|^>^:戻るキー_ 

• 1つ刖①画面じ戻します。 

曰 A :ホームキー 

• ホーム画面の:>^ィジぺージを表示します。 

且 = . 乂 一 - y . —と_ 

•利用できる磯能(式ニュー）を表示します。 
凸旦：アプリ使庙履歴キー 

• 最近使用したアプリクーシヨンの履歴を表示 
します。 


■ メニューを呼び出す 

[云]をタッチしたり画面を□ンブタッチしたりす 
ると、その画面で利用できる機能 CX ニュー）巧表示 
されます。 



例： ホーム 画面 


•設定項目 

リス h 
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■ アプリケーション使用履歴の利巧 

最近使用したアプリクーシヨンの履歴を表示し、ア 
プリクーシヨンを起動することな'できます。 

1 阻] 

2 履歴を利巧する 


■ 設定の切替 

設定項目の横にチてックボックスが表示ちれてい 
るときは、チェックボッツ3をタッチすることで設 
定①有効/無就やに N ] / [ OFF ] を切り替えること 
ができます。 


例：位置情報サービス画面、アラーム画面 

• [区 n は有効、 [□] は無効のが態です。 











■ 縦/横表示 

端末を傾けたときに画面の表示巧切り替わります。 
•端末巧'地面じがして水平 I こ近いが態で向きを変 
えても、縦/横表示は切り營わりまだん。 

• 自動的じ切り替わ色ないよラに設定することも 
でぎます。 


■ スクリーンシヨットを撮影 

日+日を1秒臥上押すと、表示中の画面を1711ご「〇呂0 
力ード(こ保をできます。 

• 撮影時じシゎッター音な晴ります。 

I 端末内やサイトの情報の検索 

1 ホーム面面で[因]►[検索] 

2 キーワードを入力 
3 検索結まを還ぶ 
■ 検索設定 

1 クイック検索ボックスで[云]►[設 
定] 

2 項目を選ぶ 

■ 検索が象: 検索するが裏の範囲を設定しま 
す。 

■ Google 検索: Google 検索 I こついて設定しま 

す。 


刀期設定 _ 

1 ホーム画面で [因] ► [設定] ► [初期設 
ま] ► [次へ] 

2 [プロフィール設定へ]►プロフィー 
ルを設定 ► [次へ] 

3 [画質モード設定へ]►画質モードを 
設定 ► [次へ] 

4 に oogle アカウント設定へ] ► Google 
アカウントを設定 ► [次へ] 

5 位置情報じついて設定►[次へ] 

6 [ Wi - F 簡定へ] ► Wi - Fi を設定►[次 
へ] 

7 [□ック画面•ホームー括切替へ] ► 
ロック解除画面とホームアプリを設定 

8 院了] 

I アク七スポイントの設定 

インタータットに接続するためのアクた3ポイン 

卜 （ SP 亡ード、 mopera U ) は、あらなじめ登緑されて 

おり、必要に応じて追加、変更することちできます。 

お買い上げ時には、通常使ラ接続先として SP 亡ード 

が設定されています。 

■ 利巧中のアク七スポイントを確認 

1 ホーム画面で [国] ► 腺定] ► [ネット 
ワーク設定] ► [モバイルネットワー 
ク] ►[アクセスポイント名] 
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■ アク七スポイントを 追加で設定 

• MCC を440、 MNC を10し义外 I こ蜜更しないでくだ 
ちい。画面上 I こ表示ちれなくなります。 

1 ホーム画面で[国] ► [設定] ► [ネット 
ワーク設定] ► [モバイルネットワー 
ク] ► [アクセスポイント名] ► [云] 

► 谢しい APN ] 

2 [名前]►作ぶするネットワークプロ 
ファイルのを前を入力 ► [ OK ] 

3 [ APN ] ►アクセスポイント名を入力 
► [ OK ] 

4 その化、通信事業をによって要求され 
ている項目を入力 ► [= け [巧初 


I アクセスポイントの初期化 

アク t スポイントを初期化すると、お買い上げ時の 
が態に戻ります。 

1 ホーム画面で[国] ► [設定け[ネット 
ワーク設定] ► [モバイルネットワー 
ク] ► [アクセスポイント名] ► [=] 

► [初期設定にリセット] 


• SP 亡ード I こご契約いただいていない場をや、圏 
外など電波が況じよりアツ t スポイントの自 
動設定に失敗した攝含は、再度手動でアク 
ポイントを設定する必要巧あります。 
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| sp モ—卜 

spt - ドは NTT ド〕 t の::^マートフオン向け ISP で 
す。インタータット接続に加え 、 i t - ドと同じ 
ベールアドし I ； l (@ docomo . ne . jp ) を使つたべール 
サービスなどげご利用いただけます。 spt — ドはお 
申し込みげ必要な有料サービスです。 spt - ド①詳 
細じついては、ドコち①ホームページをご寶< だち 
い。 

I mopera U 

mopera U は NTT ド] t の ISP です 。 mopera U にお 
申し化みいただいたお客樣は、簡単な設定でイン 
ターネットをご利用いただけまザ 。 mopera U はお 
申し込みげ必要な有料サービスです。 


■ mopera U の設定 

1 ホーム画面で [国] ► [設定]►[ネット 
ワーク設定] ► [モバイルネットワー 
ク] ►[アクセスポイント名] ► 
[mopera U ] / [mopera U 設定] 


• mopera U 設定は mopera U 設定用アク t スポ 
イントです 。 mopera U 設定巧アク t スポイン 
卜をご利用いただ< と、パクット通信料巧な巧 
りません。なお、初期設定画面、およぴ設定変更 
画面政か I こは接続できないのでご注意<ださ 
し 、。 mopera U 設定の詳細じついては 、 mopera U 
①ホームページをご覧 < ださし、。 







I Wi - Fi の設定 

端末の Wi - Fi 機能を利巧して、自宅やれ巧ネットワー 
ク、 公衆無線 LAN ヴービスのアク t スポイントに接 
続して、ベールやインターネットを利用できます。 


团 uetooth 機器との電波干渉じついて 

• 無線 LAN ( IEEE 802.1 1 b / g / n ) と囚 uetooth 機器 
は同一周波数帯 K 2.4 GHZ ) を使用するため、 
Bluetooth 機器の近くで使用すると、電波干渉 
巧発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の 
原因(こなることがあります。この場含、 

团 uetooth 機器の電源を切る巧、端末や接続相 
手の無線 LAN 磯罷を Bluetooth 機器打己約1 0 m 
が上離してくだちい。 


• Wi - F 職能を有効じしている場合もパク、ソト通信 
を利用できます。 Wi - F 胺続中は Wi - F 胺続な優先 
ちれます巧'、 Wi - Fi 接続巧切断ちれると自動的(こ 
LTE /3 G / GPFiS タットワークでの接続に切り 
替わります。そのままご利用じなる攝含は、パ 
クット通信料巧ななりますのでごを意ください。 
♦ご自宅などのアク t スポイントを利用する場舍 
は、無線 LAN 親磯の取扱説明書ちご K ください。 
♦アク t スポイントを登録するときは、アク t スポ 
イントの近くで操作して<ださし、。 

1 ホーム画面で[国] ► [設定] ► [ Wi - Fi ] 
2 [ OFF ] を右にスライド 
3 アク七スポイントを選ぶ ► [巧続] 

• t キユリテイで保護ちれていないアク t ス 
ポイットを選がしち場合、自動の I こ接続ちれ 
ます。 

• セキュリティで保護ちれたァクゎ：^ザィン 
卜&選巧した攝含、パスフード （ t キユリ 
テイキー）を入力して < ださし、。 


• WPSI こ巧応しているアク t スポイントは簡 
単登録ができます。設定方ま ( WPS 使用巧)の 
項目を選択してアク t スポイントを登録し 
てください。 

• アク t スポイントをま動で登録：[タット 
フーク を追加] ►ネット フーク SSID を入力 ► 
t キュリティを設定 ►[保を] 

• [ A 0 SS ] を選択してもアクたスポイントじ接 
続できます。し苗降は画面の指示じがって操作 
してくださし、。 

アク t スポイントを選巧して接続するとき I こ 
誤ったパ; I ワード （ t キュリティキー)を入力 
した攝含、[インターネット接続不良じより無 
効]または[認証に問題]、[接続(制限)]と表示 
ちれます。パスフード （ t キュリティキー)をご 
確飄< た‘ちい。なお、正しし、パスフード （ t キュ 
リティキー)を入力してち[インタータツト接 
続不良 I こより無効]または[接続(制限)]と表示 
ちれるときは、正しい IP アドしスを取得できて 
し、ない場含巧あります。電波状況をご確飄① 

上、接続し直してくださし、。 

アク t スポイントの手動登録は、セキュリティ 
設定として WEP 、 WPA / WPA 2 PSK 、 

802.1 xEA 鬥こ対応しています。 

切が 

ホーム画面で[因] ► 腺定] ► [ Wi - Fi ] 
接続しているアクセスポイントを選ぶ 
► [切断] 

• パスワードを保持したまま切断します。 
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ホーム画面で[因] ► [メール] 

メ ールアドレス、パスワードを入力 ► 
[次へ] 

アカウントを設定する►[次へ] 

アカウントの名前、あなたの名前を入 
力 ► [次へ] 


1 Wi - Fi テザリング 

本錦末を Wi-R アク t スポイントとして利巧するこ 
とで、 W 卜円巧応機器をインタータットじ接続する 
テザリンブ機能を利用することげできます。 

• 同時に接続できる Wi-Fi 巧応機器は日台までで 
す。 

1 ホーム 画面で[国] ► [設定] ► [ネット 
ワーク設定] ► [テザリング] 

2 項目を選ぶ 

■ Wi-Fi テザリンブ: Wi-R テザリンブを有効に 
します。 

-ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認、く 
ださい。 

■ Wi-Fi アク t スポイントを設定： ネットフーク 
SSD や t キユリテイなど Wi-Fi テザリンブじ 
ついて設定します。 

■ヘルプ:ヘルプを表おしまげ。 

1 メールのアカウントの設定 


12 34 
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ド コモ miniUlM 力ードからのインポート 
ホーム画面で [因] ► [電話帳] ► [連絡 
先] 

[=]► [その他]►[インポート/エク 
スポート] ► [ SIM 力ードからインポー 
り 

登録先のアカウントを選ぶ 
インポートする連絡先を選ぶ 

• すべての連絡元をインポート： [云] ► [すべ 
てインポート] 


•最 巧に登録したアカウント好、自動的に優光し 
て使用するアカウントとして登録されます。ア 
わウジトを複数登録する攝含は、アカウント登 
録時に[いつちこのアカウントで六ールを送 
信]を有娜こげる己優究して使用するアカウ 
ントとして登録ちれます。 

1 Google などのアカウントの設定 

1 ホーム画面で[回] ► 協定] ► [アカウ 
ントと同期] ► [アカウントを追加] 

2 アカウントの種類を選ぶ 

3 アカウントを設定する 

•設定したアカウントおよびパ；?フードはべた 
を取るなどしてお忘れじな5ないよラお気を 
つけ <だぎし、。 

I 電話帳のインポート/エクス 
ポート 
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■ microSD 力ードからのインポート 

1 ホーム画面で[因] ► [電話帳] ► [連絡 
巧] 

2 [=] ► [その化] ►[イ ンポート/エク 
スポート] ► [SD 力ードからインポー 
卜] 

3 登録先のアカウントを選ぶ 

• microSD 力ード I こ保をちれている電話帳デー 
夕巧1件の攝含は、自動的にインポートされ 
ます。 

4 インポートする電話帳データを選ぶ 
► [ OK ] 

■ microSD 力ードへのエクスポート 

1 ホーム画面で[因] ► [電話帳] ► [連絡 
巧] 

2 [=] ► [その化] ►[イ ンポート/エク 
スポート] ► [SD 力ードにエクスポー 
卜] 

3 エクスポートする連絡先を選ぶ ► 
[ OK ] 

4 [無し]/[有り] KOK ] 


I 本ーム函面 

|_ホ_ ム画面の見かた _ 

電源を入れると、ホーム画面げ表示されます。ウイ 
ジェットをおり巧けたり、 シヨー トカットやクイツ 
ク^ニ ユーを 選択してアプリ クーシ ヨンを起動し 
たりすることげできます。 



n インジクータ 

•表示しているぺージを!:® (ホ色)]で表しま 
す。 

• _>^インぺージを[画（ブし一)]で表します。 

曰マチキわラ 
且 シヨー トカット 

•よ<使ラアプリクーシヨンをすばや<起動で 
きます。 

曰アプリクーシヨン画面表示 

• アプリクーシヨン画面を表示します。 

曰ウィジェット 

•力しングーやホ数計など、簡単な機能を利用 
でぎます。 

• Android 標準のウイジェットに巧応しています。 
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回フォルブ 

•フォルダを追加すると、フォルグ内のデータ 
をすばや<表示したリ、シヨートカッ^^を 
フォルダ(ご格納したりできます。 

田クイックベニユー 

• シヨートカットを設定すると、ホーム画面の 
どのページな5ちすばやくアプリクーシヨン 
を起動できます。 

• 巧ーム画面でピンチインすると、ホー厶画面一 K 
を表のします。 


I ホーム画面の管理 

■ ホーム面面の設定 

ホー ム画面に シヨー トカットをウィジェットなど 
を貼り付けたり、 ホー ム画面について設定したりす 
ること巧できます。 

1 ホーム 画面をロングタッチ 
2 項目を選ぶ 

■シヨート カッ ト： アプリクーシヨンへの 
シヨートカットを追加します。 
■ウィジェット：ウィジェットを追加します。 
■フォルダ：フォルブを追加します。 

■き だむ え： きだれえじついては @= P .45 
■壁紙:壁紙 I こついては賊 P .4 巳 
■ ブルー プ： ブループへ①シヨートカットを追 
加します。 

■ ホーム 画面 一覧: ホーム 画面一覧を表示しま 
す。 

■ 壁紙ループ設 を: ホーム画面を左ち I こスライ 
ドしたときに、壁紙を繰り返して表示するな 
設定します。 
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■ クイックメニューの設定 

クイック^ ニューにシヨー トカットなどを設定す 
ること巧できます。 

1 ホー ム画面で シヨー トカットなどを口 
ングタッチ 

2 クイックメニューまでドラッグ 

■ シヨー トカットなどの移動 
1 ホー ム画面で シヨー トカットなどを口 
ングタッチ 

2 移動先までドラッグ 

• ページの端までドラッブすると、前/巧の 
ページ好'表示ちれ、前/巧のページに移動で 
きます。 


■ ショートカットなどの削除 
1 ホー ム画面で シヨー トカットなどを口 
ングタッチ 
2 [削除] 

I ショート カッ トやウイジ エッ トのアン 
インスト ール 

1 ホー ム画面で シヨー トカット/ウイ 
ジ X ットをロングタッチ 
2 [アンインストール] ► [ OK ] ► [ OK ] 

■ フォルダ名の変更 

1 ホーム画面でフォルダをロングタッチ 
2 [名称変更] 

3 フォルダ名を入力 ► [ OK ] 



I きせかえの変更 

1 ホーム面面で[云] ► [きせかえ] 

2 きせかえを還ぶ ► [設定する] 

I 壁紙の変更 

1 ホーム画面で[兰] ► [壁が] 

2 データを選ぶ ► [壁おじ設定] 

• [ギ 1"^ ラリー]また B [コンテンツ 73- 
シ>-]の場さは、切り取 5 部分を逞ぴ、[卜 
リ吉ツグ]や[保存]を選択して <ださい。 

I ぺージの管理 

■ ベージの追加 

1 ホーム画面でピンチイン ► [ + ] 

■ ぺージの並べ替え 
1 ホーム画面でピンチイン►サムネイ 
ルをロングタッチ 
2 移動先までドラッグ 
■ ぺージの削除 

1 ホーム画面でピンチイン►サムネイ 
ルをロングタッチ 

2 [削除] 

• [■] をタッチしてち削除できます。 


I 画面を巧/アイコン 

I アイコンの見かた 

画面上部のステータスバーに表示されるアイコン 
で、錦末の状態や不在着信の有無など、さまざまな 
情報を知ることげできます。ステータスパタルを表 
示さだると詳細情報を確認できます。 

•表示されるアイコンじは、巧の2種類巧ありま 
す。 


お知5だア 
ィ3ジ 

不巧着信や新着 ■>< ー ルなどをお 
知5だします。 

ステー弓ス 
アイコン 

電池残量か電波が態など端末の 
が態を表します。 
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■ 主なおならせアイコンー覧 

•同じ種類のお知5は巧複数ある場含は、お知5せ 
アイコンに f 牛数び重なって表示ちれます。 

器:不巧着信あり 
回:新着 SMS あり 
因：新着_>^ —ルあリ 
网:新着日 mai 庞リ 

固：新着インスタント：>^ッたージあリ 
エラー表示 

♦何5なのエラー灯'発生したときに表示されま 

す。 

讶：アラーム終3 

• アラーム終 3 操作を行わ哥じアラーム巧終 3 
したときじ表ホされます。 

国：力しジダーのスクジュール通知あり 

フン t ブ情報あり 

国： ワン t ブ視聴情報あり 

哥： ワン t ブ録画情報あり 

(TV 音楽再生中 _ 

频： US 日デバッブ接続中 
お己。表术 
も>:着信中 

緣：团 uetooth 機器 C 通詰中 
民奇：イ云言イちおり 

晒：留守を電話の伝言：>^ッ t ージあり 

microSD 力ード表示 

圈：スキゎン中 

日：7ウントを解除したとき 

四:端ホの：>^亡リ空き客量低下 

6:おまなだ□ック設定中 
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Bluetooth 表の 

を：团 uetooth 機器な5の登録要求/接続要巧あり 
翻: データ 受信要 ホ あり 
面: DUN 接続要求あり /DUN 接続中 
USB 接続表示 

管: USB 接続（力ードリーグーちード接続時） 

管： MTP 亡ード/ PTP 亡ード/力ードリーダー 

亡ード/高速起送亡ード 

觀: MHL™ 接続中 

データ送受信表示 

を:送信中 

堂:送信完3 

±:賣信中 

呈:受 1 日 _ 

®: アプリクーシヨン①イジストール完3 
W 卜 Fi 表示 

が：ブープンネットフークあり 
が： Wi-Fi 接続制限あり 
W:Wi-Fi テヴリンブ/ Wi-Fi Direct ヴ有効 
製： FM トランスミッタ巧有効 
€>:VPN 接続 

匹]:アプリクーシヨンのアップデートあし」 

私: 0S バージヨンアップあり 

ソフトウIア更新表示 

©: ソフトウェア更新あり 

囚：ソフトウェア更新完3 

包:表示されていないお知5だアイコンあり 

エコ巧設定表示 

が:巧あり亡ード 

困:お助]けちード 

み: GPS 測位中 

亡バキゎス表示 

獲：コンテンツの蓄積完3 

み:音をコンテンツをバックグラウンド再生中 








































■ 主なステータスアイコンー覧 

巧：アラーム設定中 


電ミ也残量表示 

SI 〜1〇:約100%〜約己％ 

因:約日％ 

• 充電中は電池マークに[を]げ重なって表示ちれ 
ます。 


電波が態表示 
しペル4 
しペル3 
しペル2 
しペル1 
レぺん〇 
么:圏外 

• 国隙 □ -ミンブ中は電波マークの左上に [ R ] が 
表示されます。 


巧:機内亡ード中 
3G データ通信状態表示 
3 过: 3日使用可能 
3 如: 3G データ寶信中 
3 1(|:3日データ送信中 
3 扯 :3G データ送黃信中_ 

GSM データ通信が態表示 
6 心: GSM 使用巧能 
6 心: GSM データ受信中 
6心:日 SM データ送信中 
6如:日 SM データ送賣信中 
LTE データ通信が態表示 
別丄 TE 使用可能 
端: LTE データ受信中 
拙丄 TE データ送信中 
猫丄 TE データ送受信中 


HSPA データ通信状態表示 

H 心： HSPA 使用可能 

■ id:HSPA データ 夏信 中 

H 心: HSPA データ送信中 

■ id : HSPA データ送受信中 

顧:おヴイフクータイ□ック設定中 

文字入力ちード表示 

困:ひ5け'な漢字 

固:全ちカタカナ 

画:半泻カタカナ 

因:全污英字 

函:半污英字 

の:全泻数す 

画:半泻数す 

国:区点〕ード _ 

7ナー亡ード表示 
晋:通常 マナー 
だる：ドライブ マブー 
<1 口： サイしント7 ナー 

緣：ミュートに設定中 
Wi - Fi 電波が態表示 
夕：しペル4 
しペル3 
夸：しペル2 
疋：しペル1 

ク：しべん0 _ _ 

Bluetooth 表の 
を:待機中 
每:接続中 
伝言 ■>< 亡表示 

网:伝言:>^た設定中で伝言_>^亡巧〇件 
ぉ:伝言^ち設定中で伝言:>^亡巧1〜9件 
51:伝言亡設定中で伝言ソ亡巧10件 
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ホームタツ h ワーク表示 
1^;停止中 
呼(緑を）：華備中 
呼情掛：動作中 


ちバキゎス電波受信状態 
姻：しペル4 
崎：しペル3 
呵：しペル2 
:の：しペル1 

が:圏外 _ _ __ 

I ステータス パネルの利用 

1 ステータスバーを下にドラッグ 
2 ステータス パネルを利用 
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田機能キー エリア 

• 「設定」アプリクーシヨンの起動やマナー 
亡ード、 Wi - F 職能の使用などじついて設 
定できます。 

曰お巧5せアイコン詳細情報 

• 対応するアプリクーシヨン巧ある場含、 
詳細情報をタッチしてアプリクーシヨン 
を起動できます。 

• 左ちじフリックすると、お知5せアイコ 
ン詳細情報を消去できる場合げありま 
す。 

且ステータスアイコン詳細情報 

• 対応するアプリクーシ ヨン 巧ある場合、 
詳細情報をタッチしてアプリクーシ ヨン 
を起動できます。 

因閉じるバー 

• 上にドラツブすると、ステータスパネル 
を閉じることだできます。 


• [〇]をタッチするとお知5せアイコン詳細 
情報とお知5だアイコンを消去します。 








r アプリケーシヨン画面 

11 アプリケーシヨン画面の見かた 

アプリクーシヨン画面じは、搭載ちれているアプリ 
クーシヨンげグループごとにアイコンで表示ちれ 
ます。アイコンを選んで、アプリクーシヨンを起動 
することができます。 



田アプリタブ 

•インストールされているアプリクーシヨンを 
表のします。 

曰 ブルー プち 

曰アプリクーシヨンアイコン 
凸おザすめタブ 

• ドコち巧おすすめするアプリクーシヨンを表 
のします。 

曰アプリ クーシヨン 数 


• グループをタッチすると、ブループ内のアプリ 
クーシヨンアイコンを表示/非表示します。ま 
た、アプリクーシヨン画面でピンチアウト/ピン 
チインすると一括してブんープ巧のアプリクー 
シヨンアイコンを 表示/お表示します。 


Q アプリケーシヨンの管理 

■ ホーム画面に追加 
1 ホーム画面で[因]►アプリケーシヨ 
ンアイコンをロングタッチ 
2 [ホームへ追加] 

■ アプリケーシヨンのアンインス!ル 
1 ホーム画面で[回]►アプリケーシヨ 
ンアイコンをロングタッチ 
2 [アンインストール] ► にの ► [OK] 

■ アプリケーシヨンのを動 
1 ホーム画面で[回]►アプリケーシヨ 
ンアイコンをロングタッチ 
2 [移動] ► グループを選ぶ 

I グルー プの管理 

■ グルー プの追加 

1 ホーム画面で[因] ► [ミい [グルー 
プ追加] 

2 グループ名を入力 ► [OK] 
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■ グループの並べ替え 

1 ホーム画面で[因] ►グルー プをロン 
グタッチ 

2 移動先までドラッグ 

■ グループ 名の編集 

1 ホーム画面で[因] ►グルー プを□ン 
グタッチ 

2 [名巧変更] ►グループ 名を入力 ► 
[OK] 

■ グループ 色の変更 

1 ホーム画面で[因] ►グルー プをロン 
グタッチ 

2 [ラベル変更] ►色を 選ぶ 

■ ホーム面面に追加 

1 ホーム画面で[国] ►グルー プをロン 
グタッチ 

2 [ホームへ追加] 

■ グループの削除 

1 ホーム画面で[国] ►グルー プをロン 
グタッチ 

2 [削除] ► [OK] 


50 ご植用前の確認と設定 


文字入力 _ 

I キーボードの見かた 

•巧の2種類のキーボードを利巧できます。 


QWERTY 
キーボード 

文す入カキーをタッチすると表示 
されている文すを入力できます。 
□ーマすで文字を入力します。 

12キーボー 

K 

1つの文す入カキーに複数の文 
字灯割り当て5れています。文 
字入カキーをタッチするたびじ 
文す巧切り替わります。 

• 文す入カキーを上下左ちじフ 
リックして、文すを入力する 
ことちでぎます。 







































※各キーは設定やが況に応じて表示巧切り替わり 
ます。 


田シフトキー 

•大文字/小文字を切り替えるときなどじタッ 
でします。 

- [0] 巧’表示ちれているときは小义ま巧'入力 
ちれます。[且]灶表示されているときは最巧 
じ入力する文字巧大文字 I こなります。[曰]巧 
表示ちれているときは大文字な'入力されま 
す。 

-大文字/ル文字を切り替えると、入力できる 
記号も変わります。 

曰入力 t - ド切替キー 

•入力 t - ドを変更するとき I こタッチします。 
•タッチすると、ひ5巧な漢字一半角英字一半 
角数字の順に、入力亡ード巧切り替わりま 
す。各入力亡ードで設定したキーボードな表 
示ちれます。 

-入力亡ード切替キーをち I こスライドしても 
入力亡ードを切り替えることな'できます。 

且削除キー 

•力ーソル左側の文すを消します。力ーソル巧 
究頭じある場合はカーソルち側の文まを、文 
字 I こ力ーソルげ当たっている場合は力ーソル 
位置の文字を消します。 

凸エンターキ ー 

•改行します。 

•入力した文まを確定します。 

•検索ボックスなどの入力欄 I こ入力した内客を 
実行します。 

•巧の入力欄に移動します。 

• □ンブタッチすると、キーボードを閉じます。 


日き己 F 'キー 

• 絵文字/デコ絵文字®/記号/顔文字リス 

卜を表示します。 

-アプリクーシヨンじよっては、入力できない 
ちの巧あ L 」 ます。 

•むじスライドすると連携アプリー覧が表示ち 
れます。 

因設定キー _ 

• 設定べ —ユー を表のします。 

H スぺースキー 

• ペースを入力します。 

回通常変換キー 

• 入力した文すを通常変操します。 

回力ーソル キー 

• 力ーソルを移動したり、変換する文字の区切 
りを変更したりできます。 

の] カナ英数キー 

•入力した文まのカタカナ、タッチしたキーに 
割り当て己れた英数字や記号の通常変換候補 
を表术します。 

•ちじスライドすると連携アプ IJ 一覧巧'表示さ 
れます。 

m 逆トグル キー 

•同じキー I こ割り当て5れた义字を通常とは逆 
①順序で表示します。 

旧 戻すキー 

• 直前 I こ行った操作を取り消します。 

旧夕ぎ 切替キー 

• 大义す/小文まを切り替えるときにタッチし 
ます。 

• 簿点/半澤点を付けるときじタッチします。 
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I キ—ボ—ドの切替 

例：ひ己ヴな漢字入力亡ードで縦表示のとき 

1 文字入力画面で[へ]►[入力方式を切 
剖 ► [QWERTY キーボー ドに切替[あ 
いう[漢字]][縦画面]]/ [12 キーボ ー 
ドに切替[あいう[漢字]][縱画面]] 

. キーボードを左む I こ端灯 5 端までスライド 
してち切り替えることができます。 

I 文字入力のしかた 

例： r 夕字」と入力するとき 

1 文字入力画面で r もじ」と入力 



n 拡大/縮小 

• テ測変操候補欄を拡大/縮かします。 

曰予測変換候補欄 

• テ測変換候補が表示ちれます。変換候補 
をタッチすると入力でぎます。 

• か部変換エンジンを設定している場合は 
[外部変換]が表示ちれます。タッチする 
と外部の変換エンジンを利用した変換候 
補巧表示されます。 

2 [通常変お] 


52 ご使用前の確認と設定 


変換候補欄で r 文字」を選ぶ 



百 




田閉じる 

• 通常蜜換候補欄を閉じます。 

曰通常変換候補欄 

• 通常変換候補巧表示ちれます。変換候お 
をタッチすると入力できます。 

• 外部変換エンジンを設定している場さは 
[外部変換]ヴ表示ちれます。タッチする 
と外部の変換エンジンを利用した変換候 
補だ表示されます。 

且文節滤小 

• 変換する文字の区切りを縮小すること巧 
でぎます。 

因確定 

• 藝操を確定します。 

且ぞ測変換 

• 通常変換候補欄を閉じます。 

• 変換する义ま①区切りを縮小している場 
合は、权節拡大]な表示されます。タッチ 
すると変換する文字の区切りを拡大する 
こと巧'できます。 





















■ テキスト編集 

入力した文きを選択して切り取りや〕ピー、目ちり付 
けなどの操作巧できます。 

1 入力した文字をロングタッチ 
2 文字を編集する 

• 選択範囲の指定：[の/ [ M をドラッグ 
•辞書で検索：巧を書] 



n すべて選択 

• 入力した文字をすべて選択します。 

曰切り取り 

• 選択した文すを切り取ります。 

且 コピー 

• 選択した文字をコピーします。 

曰おり巧け 

• 切り取った文ぎやコピーした文字を貼り 
イ寸けます。 

• 文す入力欄を□ンブタッチ ► [貞占り付机 
でち、文字をおり付けること巧できます。 


[ロックと 七キュリテイ 

I 端末で利用する暗証番号 

端末には、便利にお使いいただくための各種機能 
じ、暗話番号の必要なちのヴありま才。各種筛末操 
作巧の暗证番号のほなじ、ネットワークサービスで 
お使いじなるネットワーク暗証番号などガありま 
す。用逮ごとに上手に使い分けて、端末を活用して 
ください。 

• 各種機能巧の暗証番号、円 N コード入力時は、 [•] 
で表示ちれます。 
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各種暗証番号 I こ関するご注意 

• 設定する暗証番号は r をを月日」、「電話番号の 
一部」、 r 所を化番号を部屋番号」、 ri 111」、 
「1234」などの他人にわなりやすい番号はお避 
けください。また、設定した腊証番号はィちを 
取るなどしてお忘れじな5ないようお気をつ 
けください。 

•暗証番号は、他人に知己れないよラに十分ごミ主 
意くだちい。万け一、暗証番号巧他人Iこ知5れ 
悪用された攝含、その摄害じついては、当社は 
一切の責任を頁いなむます。 

• 各種暗訂番号を忘れてしまつた場含は、契約者 
ご本人であること巧確認できる書類(運転免許 
証など)や筛末、ド]亡 miniUlM 力ードをド]亡 
ショップ窓□までご持参いただく必要巧あり 
ます。 

詳しくは本書裏面の r 總含お問い含わせ先」ま 
でご相談ください。 

•円 N □ック解除コードは、ドコ亡ショップでご 
契約時にお渡しげる契約申込書(お客様控え） 
じ記載ちれています。ド〕 t ショップ U 外でご 
契約されたお客様は、契約普ごす人であること 
な確飄できる書類(運転免許証など)とドコち 
miniUlM 力ードをドコ亡シヨツプ窓□までご持 
参いただく打、本書裏面の r 総含お問い含わだ 
巧」までご相談ください。 
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I 七キュリティキー(各種機能巧の暗註を 
号） 

t キュリテイキーは、お買い上げ時は暗証番号 
[0000]じ設定されています巧、お客様ご自身で聖 
要できます。 

• t キュリティキーの入力を、己回連続して間違え 
ると30秒間入力巧できまだん。 

■ネットワーク暗証番号 

ドコ t シヨップまちはドコちインフスソーシヨン 
t ンターでのご注文養巧時 I こ契約者ご本人を確飄 
させていただく隙お各種ネットワークサービスご 
利用時などじI必要な数字4巧の番号です。ご寶約時 
に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身 
で番号を変更できます。 

パソ〕ジ向け総含ヴポートサイト 「My docomo」 の 
rdocomo ID/ パスワード」をお持ちの方は、パソコ 
ンなら新しいタットワーク暗証番号への変更手続 
き巧できます。なお、 d 六 ニューな 5は ホーム 画面で 
[因] ► [d^ ニュー] ► [お客様ヴポートへ] ► [各種 
お申込•お手続き]な5お客様ご自身で藝更巧'でき 
ます。 

•「My docomo 丄 r お客様ヴポ ー ト」じついては、本 
書の裏表紙の裏面をご覧くだちい。 



■ PIN コード 

ド〕ち miniUlM わードじは、円 N 〕ー ドという暗証番 
号びあります。この暗証番号は、ご契約時は[0000] 

I こ設定ちれています巧、お客様ご自身で番号を変更 
でぎます。 

円 N 〕ー ドは、第兰者 I こよる端末の無断使用をにく • 
ため、ド〕亡 miniUlM 力ードを取り付ける、または端 
末の電源を入れるたびじ使巧者を飄識するため I こ 
入力する4〜8巧の暗証番号です。 PIN 〕ー ドを入 
力することじより、発着信および端末凛作巧可能と 
なります。 

• 別の端末で利用していたド〕亡 miniUlM 力ードを 
差し替えてお使いじなる攝含は、政前にお客様巧 
設定ちれち円 N コードをご利用くだちい。設定を 
変更ちれていない攝含は [00 日 0] となります。 

♦円 N 〕ー ドの入力を3回連続して間違えると 、 PIN 
コードな'□ックされて使えなくなります。この場 
含は、 rPIND ック酷除〕ード」で□ックを解除し 
てください。 

■ PIN ロック 解除 コード （PUK コー ド） 

円 N □ック 解除〕ードは、円 N 〕ー ド巧 □ック された 
状態を組除するための8巧の番号です。なお、お客 
様ご自身では藝更できまだ A ；。 

•円 N □ック 解除〕ードの入力を、10◎連続して間 
違えるとド〕亡 miniUlM 力ードが完全 I こ□ックち 
れます。その場合は、ドコ亡ショップ窓 Dl こお問 
い合わだ < ださし、。 


| SIM 力ードロック設定 

円 N コードじついて設定します。 

1 ホーム画面で[国]►[設定]►[ロック 
とセキュリティ] ► [SIM 力ードロック 
設定] 

2 項目を選ぶ 

■ SIM 力ードを□ッ ク：電源を入れたときに円 N 
コードを入力するな設定します。 

■ SIM PIN の変更: PIN 〕ー ドを変更します。 

I PIN ロックの解除 

1 RN ロック中画面で PIN ロック解除 
コードを入力 

2 新しい RN コードを入力 
3 もう一度、新しい PIN コードを入力 ► 
[ OK ] 
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電話/メール/ブラウザ 


[電話をかける 

1 ホーム 画面で[国] ► [電話] ► [ダイヤ 
ル] 

2 電話番号を入力 

. 同一巿内でち、むす’巿外局番な5入力してく 
だちい。 



• 電話を発信します。また、発信履歴巧ある 
場合、電話番号未入力のとき I こタッチす 
ると最新の発信履歴巧'入力ちれます。 

且削除 

• 入力した番号を1文ま削隙します。 

且発信履歴/着信履歴 
曰お気に入り 

• [お気じ入り] I こグループ設定ちれている 
連絡先を表示します。 

曰ブイ1?ル 

• ダイわル画面を表示します。 
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因電話帳 I こ登録 
H 声の宅配硬 

• 声の宅配便 I こついて、詳細はドコ亡① 
ホームページをご K くだちい。 

回電記帳 _ 

• 電話帳を表示します。 

3 [リ 

4 通話がおわったら[終 7] 


1 緊急通報 


緊急通報 

電話番号 

警察への通報 

110 

消防•救急への通報 

119 

海上での通報 

118 


• 本端末は、 r 緊急通報位置通知」じが応しており 
ます。 

110番、11日番、118番などの緊急通報をなけた 
攝含、発信攝巧①情報(位置情報)巧自動的に警 
察機関などの緊急通報受理機関 I こ通知きれま 
す。お客様の発信攝所や電波の費信状況じょ 
り、緊急通報受理機関巧正確な位置を確認、でき 
ないこと巧あります。 

なお、「184」を付加してダイわルするなど、通話 
ごとに非通知とした糧含は、位置情報と電話番 
号は通知されまだ巧、緊急通報受理機関巧人 
命の保護などの事由な己、む要であると判断し 
た攝含は、お客様の設定じよ5す‘、機関測巧位 
置情報と電話番号を取得すること巧あります。 
また、 r 緊急通報位置通知」の導入地域/導入時 
期じついては、各緊急通報受理機関の準備状況 
じより異なります。 




















• 日本国内ではドコ亡 mWUlM カードを取り付け 
ていない攝含や PIN コードの入力画面、円 N 3- 
ド□ック中、 PIN □ッソ解陈コードの入力画面 
では緊急通報番号 （1 1日番、11日番、118番 ）1 こ発 
信できまは A ；。 

• 端末な511日番、119番、118番通報の際は、携帯 
電話な5なけていることと、警察•消防機関側な 
5確認などの電話をホる攝含巧あるち妨、電話番 
号を伝え、明確じ現泣也を伝えてください。 

また、通報は遠中で通話巧切れないよラ I こ移動だ 
ザ通報し、通報後はすく1こ電源を切5ザ、10分程 
度は着信のできる状態じしておいてくださし、。 

• なけた地域(こより、管轄の消防署•警察署に接 
続ちれない場合巧あります。 


f 電話を受ける 

1 電話がかかつてくると、着信音が鳴り、 
着信ランプが点诚する 

•着信中に日/日を押すと、着信音やバイブし一 
夕、着信ランプの点滅を止妨ることができま 

す。 


着信ランプ 



2 電話を受ける 

• [操作開始]をタッチしてな5操作してくだ 
さし、。 



田拒を 

• 着信を拒否すること巧できます。 
旦通話 

• 電話を受けることげできます。 

3 通話がおわったら[終了] 


I 通話中の操作 

通話中は利用状況に応じて A ンブフリーの利用や 
通 i 舌音量の調節などの操作ガできます。 



n 通話を追加’ X ’ 

• 通話中の電話を保留じして、別の相まじ発信 
します。 

旦終3 

•通話を終3します。 

且ブイ わルキー 

• プッシご信号の入力なできます。 

因保留& 

• 通話中の電話を保留/保留解除じします。 
•通話を追加している場合は脚り替え]な表示 
されます。タッチすると通話相まを切り替え 
ること灯'できます。 

曰ミュート 

•通話中の電話をミュートュート解除じし 
ます。 

因スピーカー 

• いン又フリーで通話巧できます。 

※キわツチホンのご契約が必要です。 
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■ 通話音量調節 
1 通話中に日/日 


[発着信履歴 

最新の履歴な己それぞれ50件まで端末に記憶され 
ます。 

1 ホーム画面で[因] ► [電話] ► [発着信 
リスト] ► [発信履歴]/[着信履歴] 


履歴を選/ミ 

* 

' .C 防拥■田 


n - 

0- 

Rmjiv M 口ぶ f ィ，ル 


•ドコモ无« 1 

ttnfi 拍 0UUUU の〇おがホ U 

H* 巧 V- 

mw 的の UUU "03IU 巧巧 

つけの imw.Kca V 

"の》 IIE» 

— B 


発信履歴一覧画面 

:、 CBMS ■田 


D - 

RWJ か as 口。 《けル 


|H» 巧子 1 1 L 

OW-XUX-XXKX W 卜 

10/131X111:11' 

ドコモな も V 

mUBWOXXlXXXU 1 日。 3UU りか 

— B 

-0 

-0 


着信履歴一覧画面 


凸巧手の S 前/電話番号 
且:テータ:アイコン 


巧 

通知あり発信^’ 

は 

通知なし発信^’ 

黨* 

国際電話発信 


国際電話着信 
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@ をの宅配便発信 


X 電話番号の前に ri 86」/ ri 84」 をが加し 
た場合、またはグイわル画面で電話番号 
を入力して[云] ► [発信者番号通知] ► 
[通知する]/[通知しない]で番号通知/ 
番号が通知を設定した場合に表示ちれま 
す。 

且舜着信曰時 
因舞信アイコン 

• タッチすると発信します。 

且不を着信 

3 [電話をかける] 

• SMS ①作成•送信：に MS を送信する] ► SMS 
を作成•送信 

• 靑の宅配便の録音：[痒の宅配语を録音する] 

• 電話帳 I こ登録：[電話帳に登録] ► 登録巧を選 
巧 ► 各項目を設定 ► [登録完 3] 

I 発着信履歴の削除 

■ 全件削除 

1 発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面 
で [=] ► [全件削除] ► [ OK ] 

■ 1 件削除 

1 発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面 
で履歴をロングタッチ►[通話履歴か 
ら削除] ► [ OK ] 




















電話帳 _ 

I 電話帳の登録 

1 ホーム画面で [国] ► [電話帳] ► [連絡 
ホ] ► 惜録] 

• アカウント巧複数ある攝含は登録するアカ 
ウントの選択画面灶表示されます。 

2 各項目を設定 

• 登録できる情報はアカウントの種類じよつ 
て異なりまげ。 

3 [登録完了] 

I 電話帳の確認/利用 

登録した連絡先を呼び出して電話をなけたり、イー 
ルを送信した U でぎます。 

1 ホーム画面で [国] ► [電話帳] ► [連絡 
巧] 

2 名前を選ぶ 



田画像 

• タッチすると連絡先の登録内客に巧応す 
るアプリクーシヨンを選んで利用できま 
す。 

旦登録内容 

• 登録巧客がアイコンで表示されます。 

且連絡先 

曰 コミユニクーシヨン 

• コミユニクーシヨ ン履歴(通話、 spt - ド 
ソール、 SMS、SNS のソッ t - ジ）を表示 
できます。〕ミユニクーシヨ ン①內客を 
確認したり、電話の発信や SMS の送信な 
どを巧ったりすることなできます。 

且タイムライソ 

• SNS 連携機能で設定した SNS •ブ□ブの 
タイムラインを表示できます。詳細内客 
①確認やコント、「いい〇 !」①投:稿な 
どをすることな'できます。 

因マイプ□フイール 

H グループ 

回登録 

回検索 

田]インデックス 

• インデックスを表示します。 

• タッチした見出し I こお動できます。 
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3 登録情報を確認/利巧する 



曰 コミユニクーシヨン 
曰プ □フイール 

• 登録内客を表示します。 

因登録內容 

• 登録内客をお飄/利用できます。 

曰爸刺 

• 名刺交換で受信した名刺を登録すると表 
示ちれます。 

因このテンプしートを利用 

• 登録してある名刺をテンプしートとし 
て、自分の名刺を作成できます。 

□編集 

回タイムライン 
回お気に入り 

• ドコ亡アカウントの場合、[お気に入り] 

I こブループ設定すること巧できます。 

の]声の宅配便 

• 库①宅配便じついて、詳細はドコ亡① 
ホームページをご覧<ださい。 

fflSMS 
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旧 削除 

• 登録してある名刺を削除します。 

I 電話帳の削除 

■ 全件削除 

1 ホーム画面で[国] ► [電話帳] ► [連絡 
先] 

2 [S け [削除] ► 拴選択] ► [削除] ► 
[ OK ] 

■ 1 件削除 

1 ホーム画面で[国] ► [電話帳] ► [連絡 
先] 

2 名前を選ぶ ► [= い [削除い [ OK ] 













I マイプロ フィール 

ドコモ miniUlM 力ードに登録されているお客様の電 
話番号を表示できます。ち前やベールアドしスなど 
を登録することちできます。 

1 ホーム画面で[因] ► [電話帳] ► [マイ 
プロフイール] 


2 プ□フイールを確認/が用する 



且登録内容 
且爸刺 

• 作成した名刺が表示されます。 

凸この爸刺を交換する 

• 登録した名刺を交撰します。 

曰編集 
因新規作成 

• 名刺を作成します。 

• 名刺の作成には名刺作成アプリをダウン 
□ー ドする必要があります。な降は画面 
①指示にがって操作してくださし、。 

B 召刺編集 

• 名刺作成アプリで名刺を編集します。 

回爸刺削除 


■ マイプロフィールの 編集 
1 ホーム 画面で [国] ► [電話帳い [マイ 
プロフィール] ► [編集] 

2 各項目を設定►[登録完了] 

• SNS - ブ〇ブのアわウントを登録すると 、 SNS 
連携機能の利用を開始すること巧できます。 

• SNS 連携磯能の利用を停止:ホーム画面で 
[因] ► [電話帳] ► [マイプ□フィール] ► 
[=]► [全巧設定] ► に NS 連携機能の利用 
停止] ► 刷巧停止] ► 刷胤亭止] ► [閉じる] 

• SNS 連携機能の詳細じついてはヘルプをご 
確認、ください。 

ホーム画面で[因] ► [電話帳] ► [連絡先] ► 
[=] K ヘルス 
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I sp でート >— J レ 

I モードのベールアドし ^(@ docomo . ne . jp ) を利 
用して、ベールの送受信ぜできまザ。絵文す、デコ 
ベール®の使用げ可能で、自動受信にち対応してし、 
ます。 

• SP ちードルの詳細じついては、『ご利用ガイ 
ドブック （ SP 亡ード編)』をご覧ください。 

1 ホーム画面で[国] ► [sp モードメー 
ル] 

• U 降は画面の指示じがって操作して<ださ 
い。 


|SMS 

電話番号を利巧して、他の端末へを角最大 70 文す 
(半角英数す のみの 場含は最大1日0でき:)までのテ 
キストイ、リ t - ジヴ送受信できます。 

• 海外通信事業者のお客様との間でち送受信巧巧 
能です。ご利用巧能な国•海夕お1信事業者じつい 
ては、『ご利巧ガイドブック（国隙ヴービス編)』ま 
たはドコ亡の「国際サービスホームページ」をご 
覧くだちい。 

1 ホーム画面で[因] ►[メ ッ七ージ] 

2 [吗] ►宛先、メッセージ本文を入力 ► 
[>] 
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[ e メール 

mopera U など①ヴービ:プ□バイダげ提供する 
ベールアカウントを設定して、ベールの送受信げで 
ぎます。 

•あ己なじが、アカウント設定をしておいてくださ 
い（煩 P .42 )o 

1 ホーム画面で[国] ►[メ ール] 

2 [。+] 

3 メールを作成 

• フアイ J レの添付： [=] ► [ファイルを添巧] 
►ファイルを 選ぷ 

4 [>] 


1 Gmail 

Gmail は、 Goo 居 le のべールサービスです。 

•あ己0じめ 、 Goo 呂 le アカウントの設定をしてお 
いてください（屈 = P .42)。 

1 ホーム画面で[因] ►に mail] 

2 [口 ] 

3 メールを作成 

4 [>] 














I 緊急速報 r エリアメール」 

緊急速報 r エリアべール」①受信と、受信したエリア 
ベールの確認げできるアプリクーシヨンです。 
•エリア：>^-ルとは、気象庁巧’配信げる緊急化震速 
報などを受信できるヴービ; I です。 

•エリア:ール巧送5れてきたときは自動的に受 
信し、スリープ亡ード中を画面□ック設定中じな 
なわ己す’巧客を表ホします。 

•端ホのが態によっては、養信できないことや自動 
表示しないことびあります。 

•エリア:ルはお申し込みげ不要の無料ヴービ 
スです。 

1 エリアメールを自動的に受信 
2 受信すると専巧ブザー音または専巧着 
信音が鳴り、エリアメールの本文が表 
示される 


■ 受信したエリアメールをあとで馆認する 
1 ステータスバーを下にドラッグ ►受 
信したエリアメールを選ぶ 

• ホーム画面で[因] ► [エリア^-ル]でも確 
認できます。 


I 緊急速報「エリアメール」の設定 

エリアベールを受信するなどラなや、受信時の動作 
などを設定します。 

1 ホー ム画面で[国] ►[エリア メー ル] 

2 [ミ] ►腺 定] ►頂 目を 選ぶ 


• 緊急地震速報のブザー音や津波警報、災害•避 
難情報の専用着信音、着信音量、バイブしータ 
の設定は藝更できまだん。 

匿 ブラウザ 

I サイトの表示 

本端末では、パクツト通信や Wi - Fi 機能じよる接続 
でサイトを表示できます。 

1 ホーム画面で[国]►[ブラウザ] 
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本体設定 


[設定メニュー 

ホーム画面で[因] ► [設定]で表示される^ニュー 
な5、端末の各種設定を巧ラこと巧できます。 


プ〇フイー 
ル 

ドコ亡 miniUlM 力ードに登録されて 
いるお客様の電話番号を表示でき 
ます。名前やソールアドしスなどを 
登録することちできます。 

音•バイブ- 
ランプ 

7ナーちードや着信音などじつし、 

て設定します。 

壁紙•画面設 
を 

画面表示などじついて設定します。 

曽エタ設定 

エコ 巧設定を起動します。 

m に roSD と 
揣术客重 

microSD 力ードまたは端末の空き客 
量の確認や、バックアップの管理な 
ど巧'できます。 

電ミ也 

電池残量や電池消費量の変化など 
を、視覚的1こ確認できます。 

通話 

留守番電話や着信拒否など、通話に 
ついて設定します。 

□ツク 画面 • 
ホー厶切替 

利用する□ック賴除画面たホーム 
アプリを切り誓えます。 

N/iediaJet 

パソコンじ Med 旧 Jet をインストー 
ルして、 端末とパソコンとの間で音 
楽データ/動画/誇止画を乾送す 
ること巧できます。 

チわージン 
ブ機能 

充電を開始すると起動する機能に 
ついて設定します。 

歩数計 

ユーザー情報の登録など歩数計に 
ついて設定します。 

アプリ 

アプリクーションの S 前やバー 
ジョン、ソモリの使用状況などの確 
認、 microSD 力ードへの移動、アンィ 
ンストールなど巧できます。 
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Wi-Fi 

Wi - R 機能じついて設定します。 

フイわしス 
出力 

筛末とワイわしス接続機能付きテし 
ビを接続すると、端末と同じ画面を 
テレビ1こ表雨すること巧できます。 

Bluetooth 

端末と团 uetooth 機器をフイわしス 
で接続できます。 

FMK ランス 
ミッタ 

FM トランスミッタ1こついて設定し 
ます。 

データ使巧 

データ通信量を測定し、ブラフで表 
巧します。 

ネットフー 
ッ設定 

叫 i - F 厅ザリンブや Wi - Fi アク t スポイ 
ジトなど、通信じついて設定します。 

ドコ亡ヴー 
ビス 

ド〕ちサービスの設定を巧いまげ。 

アカクント 
と同期 

端末とオンラインサービスとの間で 
データを同期させることができます。 

位置情報 
ヴービス 

位置情報の取得ちまじついて設定 
します。 

□ックと t 
キユリテイ 

t キユリテイ□ックじついて設定 
します。 

言語と文字 
入力 

画面じ表示される言語や、文字入 
力、テキスト読み上げなどじついて 
設定します。 

バックアップ 
と1」 t ' ソト 

オールリ t ットやデータの移行を 
巧います。 

外部接続 

端末に接続するイわホンマイクの種 
類や、端末を mi ぴ oUS 日接続クーブル 
01側売)でパソ〕ンじ接続して利 
用するとき①設定を藝更します。 

曰巧と時刻 

曰時の設定や曰時の表示形式じつ 
いて設定します。 

ユーザー補 
助 

ユーザー補助ブプシヨンじついて 
設定します。 

開発畜向け 
ブプシヨン 

アプリクーシヨンを開発する隙に 
使用する設定やデバッグ機能など 
を利用するな設定します。 

端末情報 

端末情報のお飄ができます。 

初期設定 

祝期設定を変更できます。 









































1 巧障かな？と思ったら 

• ますはじめ I こ、ソフトウェアを更新する必要灯あ 
るなをチェックして、む要な糧含(こはソフトウェ 
アを更新して < だちい（屈 = PJ 1)。 

♦気 I こなる症状のチ王ック項目を確認しても症が 
が改善ちれないときは、本書裏面の r 故障お問い 
含むだ先丄またはドコち指定の故障取扳窓□ま 
でお気軽じご相談 < ださい。 


■ 電源 


端末の電源が入5ない 

•電池パック巧正しく取り巧け己れてい 
ます灯。 

P .31 

•電池切れになっていまだんな。 

P .32 

■ 巧電 

充電ができない 

充電ランプが点なしない、または点滅する 

•電池パック巧正しく取り付け己れてい 
ます灯。 

P .31 

• アダプタの電源プラグがシガーライ 
タープラグ巧コン t ントまたはシガー 
ライターソクットじ正しく差し込まれ 
ていますな。 

P .34 

• アダプタと端末好'正しく t ットされて 
いますな。 

P .34 


♦ AC アダプタ（別売）をご使用の糧含 、 AC 
アダプタ、 FOMA 充電 microUS 巨変撰ア 
ダプタ SH 01/ T 01 (別売)、端末、巧属 
①卓上ホんブがしっなりと接続されて 
いますな。 

P .34 

•卓上ホルブを使用する場含、端末の充 
電端子は汚れていまだんな。汚れたと 
きは、端子部分を乾いた綿棒などで清 
掃してください。 

P .32 

• 充電しな巧5通話や通信、その他機能 
の操作を長時間行ラと、端末の温度な' 
上昇して充電が停止すること巧ありま 
す。その糧含は、端末の温度巧下灯って 
な5再度充電を行ってくださし、。 

- 


■ 端末操作 


操作中•充電中に熱 < なる 
•操作中た充電中、また、充電しななろヮ 
ン t ブ視聴などを長時間行った場含な 
どじは、端末や電ミ也/ \"ッツ、アダプタ巧 
温なくなることな'ありますげ、安全上 
問題あ u まだんので、そのままご使用 
<ださい。 


電池の使巧時間ガ短い 


• 圏外の状態で長時間放置ちれるよラな 
ことはありまだん打。 

圏外時は通信可能な状態にできるよラ 
電波を探すたが、より多くの電力を消 
費しています。 

- 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や 
冀化度1こより異なります。 

- 
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•電池パックは消耗品です。充電を繰り 
返すごとに、1回で使える時間な'巧第 
じ短くなっていきます。 

十分に充電してち購入時に比べて使用 
時間な極端に短 < なった場含は、指定 
の電池パックをお買い求めくだちし、。 

- 

電源断•再起動ガ起きる 

• 電池パックの端子巧汚れていると接軸 
巧'悪くなり、電源び切れること灶あり 
ます。汚れちときは、電池パックの端子 
を乾いた綿棒などで拭いて<ださい。 

- 

タッチしたり、キーを}甲したりしてち動作しなし、 

•端末の電源巧切れていまだんな。 i 

P .35 

ド〕 tminiUlM 力ードが認識しない 

• ド〕 tminiUlM 力ードを正しい向きで 
挿入しています巧。 1 

P .28 

時計ガザれる 

•長い間電源を入れたが態じしていると 
時計巧す’れる攝含巧あります。 

自動で時刻を補正するよラに設定され 
ているなを確認 1し、電波のよい攝所で 
電源を入れ直してください。 

- 
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端末動作げ不安定 _ 

• ご購入後 I こ端末ヘインストールしたア 
プリクーシヨンによる巧能性巧ありま 
す。 t - フ亡ードで起動して症状な改 
善きれる攝含には、インストールした 
アプリクーシヨンをアンインストール 
することで症が巧改善される場含があ 
ります。 

- 1- フちードとはご購入時の状態 I こ 
おいが態で起動させる機能です。 

♦ t 一7亡ードの起動方法 
電源灶〇 FF の状態な5電源を入れ直し、 
起動中の画面でホーム画面げ表示され 
るまで日を押し続けてくだちい。 

- t ーフちードが起動すると画面左下 
じ [t — フ t — ド]/に afe mode ] と表 
おされます。 

- t - フちードを終3する I こは、電源を 
一度 OFFI こし起動し直してください。 

• 必要なデータを事前にバックアップし 
た上で t - フ亡ードをご利用くだち 
い。 

• お客様ご自身で作成されたウイジェッ 
卜巧消える場含巧'ありまげ。 

• t - フ亡ードは通常の起動が態ではな 
いため、通常ご利用じなる場含には、 
t - フモードを終3しご利用くださ 
い。 















■ 通話 

タッチしたり、キーを}甲したりしてち発信できな 
い 

•アプリクーシヨン□ツクの音声発信制 
限を設定していませんな。 

- 

•機内亡ードを設定していまだ / u 0。 

- 

通話ガできない(場所を移動してち[^]の表示巧 
消えない、電波の状態は悪<ないのじ発信または 
着信ができない） 

•電源を入れ直すな、電池パックまたは 
ド]亡 miniUlM 力ードを入れ直してく 
ださし、。 

P .28 
P .31 
P .3 己 

• 電波の性質じより、 r 圏外ではない」 r 電 
波状態は[加を表示している」状態で 
も発信や着信げできない場含巧ありま 
す。場所を移動してなけ直してくだち 
い。 

- 

•着信拒否など着信制限を設定していま 
だん灯。 

- 

• 電ミ皮の混み具含1こより、多くの人な'集 
まる糧所では電話か_>^ - ルな'混み含 
し、、つなだりじくし、檐含灯あります。そ 
の攝含は話中音が流れます。攝所を移 
動するな、時間をす‘己してなけ直して 
くださし、。 



■ カゾラ 

力べラで撮影した静止画が動画げぼやける 


•近くの被写体を撮影するときは、 
フォーカス設定を[接写 AF ] じ切り替え 
てください。 

- 

•力ラのしンゴ1こくちりか巧れヴ付着 
していないなを確認してくださし、。 

- 


■ おサイフケータイ 

おサイフクータイげ性えない 

• 電池パックを取り外すと、おヴイフ 
クータイ□ック設定じななわ5哥おヴ 
イフクータイの機能な利巧できな<な 
ります。 

- 

•おヴイフクータイ□ック設定を行って 
し、ませんな。 

- 

•端末の各)マーク巧ある位置を読み取 
り磯じなざしていますな。 

- 


エラータツ七ージ 

端末に表示ちれる主なエラーべツ t ージを「英数 
す」、「50音」の順に記載しております。 

[ SIM 力ードを挿入/再確認して < ださい。] 

• ド〕 tminiUlM 力ード好'正しく差し込まれている 
なご確認 1くだきい。趣 P .28 
[XX 通を受信しましたげをての^ールを受信でき 
まだんでした] 

•何己な①原因ですベての:-ルを養信できな 
なった攝含に表示ちれます。 

[暗証番号を入力してくださし、] 

•端末の□ツク中じ、制限ちれている機能の操作を 
しよラとした攝含じ表示ちれます。暗証番号を入 
力すると、端末の n ツク巧一時解除され、操作で 
ぎます。 

• 暗証番号の入力巧必要な機龍を利用しよラとし 
た場合に表示ちれます。 
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[応爸がおいため接続ヴ中断されました] 

[サーバーエラー送信できまだんでした] 

[接続エラー送信できまだんでした] 

[送信先サーバーげ巧応しておりまだん] 

[通信エラーしば台<たって灯ら送り直してくだ 
ちい] 

• _><ールや5\/13を利用するとき、回線設備巧故障、 
または回線巧非常じ混み含ってし''る場含じ表の 
されます。しば5くたって灯己送信し直して<だ 
ちし、。 

[このコンテンツをちまする権限がありまだん] 

• 有効なライ t ンスを保持していなし U 暑含が再生 
期間、再生期限好'終3した著作権保護コンテンツ 
を再ちしよラとした攝含 I こ表示ちれます。 
[製造番号を通知しますな？] 

• ワン t グ視聴中に表示されることがあります。 
[はしリを選がすると、端末とド]ち miniUlM 力一 
ドの製造番号巧送信されます。 

[接続できまだん] 

♦何 5 なの原因でデータぶ送 I こ接続できまだんで 
_しち。ちラー度接続をお試しくた‘ちい。_ 

[送信できまだんでした J 

• SMS 巧正し<送信できななった攝含 I こ表示ちれ 
ます。 

• ベールを正常 I こ送信できななった場含に表示さ 
れます。電波の強いところでもラー度イールを送 
信し直してくださし、。 

[モバイルタットフークげ利巧できまだん。] 
♦有効なネットフーク亡ード I こ設定されているな 
_ご確飄ください。_ 

[ライ t ン:の取得に失敗しました。再をできまだ 
ん〇] 

• 再生期限巧切れた著作権保護コンテンツのライ 
t ンス 更新 I こ失敗したときに 表示され ます。 
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I スマー トフオンあんしん遠 
隔サポート 

お客様の端末上の画面をドコ t とな有することで、 
端末操作•設をに関する操作サポートを受けること 
ができます。 

• 巧①塌含は、 スマー トフ3ンあんしん遠隔 ヴポー 
卜を利用できません。 

■ ドコ tminiUlM 力ードな'挿入されていない場 

么 

■国際 a - s ンブ中 
■機内亡ード中 

• スマートフオンあんしん遠隔ヴポートはお申し 
込み巧む要な有料サービスです。 

• 一部ヴポートが象外の操作•設定巧あります。 

• スマー トフ;^ンあんしん遠隔 ヴポー トの詳細じ 
ついては、ドコ t のホームぺージをご確認、くだち 
い。 


ス7-トフオン遠隔ヴポート亡ンター 
m 0120 -783-3 目日 

受付時間:午前9:00〜午後8:00(年中無休）_ 

1 ホーム画面で[国] ► 曜亂 ► [ダイヤ 
ル] 

2 スマートフオン遠隔サポート七ンター 
の電話香号を入力 ► 1\] 

3 ホーム画面で[因] ► [遠隔サポート] 

• はじが)てご利用される際には、 r ソフトウエ 
ア使用許謡書」(こ同意いただく必要なありま 
す。 

4 ドコモからご案内する接続香号を入力 
5 遠隔サポートを開始 














I 才ールリセット 

筛末巧のすべてのデータを消去します。 

1 ホーム画面で[因] ► 腺定] ► レくック 
アップとリ七ット] ► [才ールリ七ッ 
卜] 

2 [携帯端末をリセット]►暗記番号を 
入力 ► [ OK ] ► [すべて消去] 

• 时に 「 oSD 巧データを消ち]を有茹]じする ( ir 、 
音楽や画像などち同時に消去ちれます。 


•消ち されるデータは巧のとおりです。 

■作成、保を、登録したデータ 
■「設定」アプリ クーシヨンで 設定した巧客 
■ ダウン □- ドしたアプリ クーシヨン 
■お買い上げ時にインストールされている一 
部のアプリ クーシヨン 

•お買い上げ 時(こインストールされているアプ 
リクーシヨンを消去した場含は、力ーサイ 
トヴ己ダウン□-ドできます。夕①サイトの製 
品情報をご確認ください。 
http ://3 sh . jp / 


[保証と アフターサー ビス 

I 保証について 

•本端末をお買い上げいただくと、保証書巧巧いて 
いますので、むす’お養け取り < ださい。記載内客 
および r 販売店名•お買い上げ日」などの記載事項 
をお確なめの上、ガ别こ保管してくだちし、。 

I 必要事項巧記載されていない糧含は、す <1こお買 
し、上げいただいた販売店へお申し巧けくだちし、。 
無お保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

• この製品は付属品を含破、改良のため予告なく製 
品の全部または一部を変更することげありまげ 
ので、 あらね じのご3承くださし、。 

•本端末の故障•修理やその化お取り披いじよって 
電話帳などに登録ちれた巧客巧変化•消失する糧 
含巧あります。巧巧一に備え、電話帳などの内客 
はご自身で控えをお取りくだちるよラお願いし 
ます。 

本端末は、電話帳など①データをの1ぴ〇50力ード 
じ保なしていただ < ことな'できます。 
^«本端末はクータィデータぉ預なリヴービス(ぉ申 
し込み巧必要なサービス）をご利用いただくこと 
じより、電話帳などのデータをお預けり t ジター 
じバックアップしていただくこと巧できます。 
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I ア フターサ^ビス について 

■ 調子が悪い場合 

修理を依頼される前に、本書の r 故障なな？と思っ 
た己」をご覧になってお調べください。 

それでち調子が良くないとぎは、本書裏面の「故障 
お問い含わせ先」じご連絡の上、ご相談くだきい。 

■ お問い合わせの結ま、修理が必要な場合 

ドコち指定の故障取扳窓□じご持参いただきます。 
ただし、故障取扳窓□①営業時間内①受巧となりま 
す。また、ご来店時にはむす’保証書をご持参くださ 
い。なお、故障の状態じよっては修理に日数巧巧な 
る塌含巧ございますので、あ5なじめご3承くださ 
し、。 

保証期間巧は 

• 保証書の規定に基づき無料で修理を巧います。 
♦故障修理を実施の隙は、むす"保証書をお持ちくだ 
さい。保証期間内であってち保証書①提ホなない 
もの、お客様のお取り扱し ''不良(液晶•コネクタな 
どの破損)(こよる故障•損傷などはち料修理とな 
ります。 

• ドコ t の指定な外の機器およひ‘消耗品の使用に 
起因する故障は、保証期間内であってちち料修理 
となります。 

政下の場含は、修理できないことヴあります。 

• お煩なり検査の結果、水霜れ、結露•汗などによる 
腐食巧発見ちれた攝舍わ内部の基板な'破損•藝お 
していた場含(外部接続端子（イわホンマイク端 
子）•液晶などの破厦や舊ホ亀裂の場含において 
ち修理な'できない可能性があります） 

※修理を実施できる攝舍でも保証が象外じなりま 
すので有料巾 g 遇となります。 
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保証期間が過ぎた場含は 

ご要望じより有料修理いたします。 

部品の保有期間は 

本端末の補修用性能部品(機能を維持するた妨じ必 
要な部品)①最低保有期間は、製造巧ち切り後日を 
間を基本としております。ただし、故障箇所じよっ 
ては修理部品の不足などじより修理巧できない場 
台もございますので、あ5なじめご3承ください。 
まち、保有期間灯'経過したあとも、故障箇所じよっ 
ては修理巧能なこと巧ありますので、本書裏面の 
r 故障お問い含わせ先」へお問い含わせください。 

■ お願い 

• 本端末および付属品の改造はおや妨くださし、。 
■义ぶ•け巧•故障の原因となります。 

■ 改造な'施ちれた機證などの故障修理は、改造 
部分を元の状態に戻すことをご3承いただい 
た上でお受けいたします。ただし、改造の内客 
I こよっては故障修理をお断りする場舍巧あり 
ます。 

政下のよラな塌含は改造とみなちれる塌を巧 
あります。 

-液晶部や キー 部に シールな どを目占る 
-接着剤などじより本端末 I こ装飾を施す 
-外装などをドコ亡純正品な外のちの(こ交操 
するなど 

■ 改造巧'原因 I こよる故障•損傷①糧含は、保証期 
間内であってち有料修理となります。 



• 本端末に貼巧されている絡版シールは、はなさな 
いでくだちい。 

■銘版シーん I こは、技術き準を満たす証明書の 
役割巧あり、銘版シール好'故意じは巧'された 
り、貼り替え己れた楊含など、銘版シールの内 
客巧確認 1できないときは、技術基準適含の判 
断巧できないため、故障修理をお受けできな 
い場合なありますので、ごを意願います。 


[ 巧術基準適含認証品 I 


• 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障•修 
理やその他お取リ披いによってクリア （ I 」 t ッ 
卜）ちれる攝含灯あります。お手数をおなけしま 
すな'、こ①攝含は再度設定を巧ってくだちるよラ 
お願いいたします。 

♦修理を実施した糧含には、故障箇所に関係なく、 
Wi - Fi 用の MAC アドしスおよひ‘日 luetooth アドし 
ス巧蜜更ちれる攝含巧あります。 

♦本端末の下記の箇所に、擺気を発生する部品を使 
用しています。キゎッシユカードなど、磁気の影 
響を受けをすいちのをおづけますとカードな使 
えなくなることびありますので、ごを意くだち 
い。 

■使用窗所:スピーカー、受話□部 

♦本端末は防水性能をちしております巧、本端末巧 
部な'濡れたり湿気を帯びてしまった場含は、すく' 
I こ電源を切って電池パックを外し、お早め I こ故障 
取披窓□へご来店ください。ただし、本端末のが 
態」こよって修理できないことがあります。 


I メモリダイヤル(電話帳機能)およびダ 
ウンロード情報などについて 

• 本端末を機種藝更か故障條遇をする隙に、お客様 
巧作成されたデータまたは外部な5取りまれ 
たデータあるいはブウジ□ー ドされたデータな 
ど巧変化•消失などげる攝台があります。これ5 
じついて当社は一切の責任を頁いまはん。また、 
当社の都含じよりお客様の端末を代替品と交操 
することじより修理に代えさだていただく攝含 
なあります巧、その際にはこれ5のデータなどは 
一部を除き交換後の製品に移し替えることはで 
ぎまだん。 


r ソフトウェア更新 

SH -10 D のソフトウェア更新げ必要なをタットワー 
クに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルを 
ブウン□ー ドして、ソフトウェアを更新する機能で 
す。 

• ソフトウェア更新げ必要な糧含には、ドコちの 
ホームページじてご案内いたしまげ。 

• 更新ち法は、夕①3種類巧あります。 

自動更新：更新ファイルを自動でグウジ□-ド 
し、設定した時刻 I こ書き換えます。 
即時更新：今す<'更新を行います。 

テ約更新：テ約した時刻(こ自動的に更新をしま 
す。 
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•ソフト ウェア更新は、本端末 I こ登録した電話 
帳、力べラ画懷 、ベール、 ダウン□ー ドデータな 
どのデータを残したまま行えます巧、お客様の 
端末の状態(故障、破損、水濡れなど)じよって 
はデータの保護な'できない場含巧あります。必 
要なデータはバックアップを取っていただ< 
ことをおすすめします。ただし、ダウン□ー ド 
デー勺 など/ i ックアップ巧'取れないデータな 
ありますので、あ己けじめご3承ください。 

I ご利用にあたって 

• ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで 
くだちい。更新 I こ失敗すること巧あります。 

• ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電し 
ておいてください。更新時は充電クーブルを接続 
することをおすすが)します。 

• 夕①場含はソフトウ王アを更新できまだん。 
■通話中 

■ [21] ヴ表示されているとき^ • 

■国隙□-ミンブ中^ 

■機内 t - ド中^ 

■ Wi - Fi テザリンブ中 

■ OSA - ジョンアップ中 

■ 日巧と時刻を正し<設定していないとき 
■ ソフトウェア更新に必要な電池残量巧ないと 
ぎ 

《圏外、国際□-ミンブ中は、 Wi - Fi 接続中であっ 
てち更新できません。 

• ソフトウェア更新（グウン□-ド、書き撰え）じは 
時間がなれる糧含なあります。 

♦ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通 
信機能、およびその他の機能を利用できません。 
ただし、ダウン□-ド中は電話の着信は巧能で 
す。 
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• ソフトウェア更新は電波状態の良いとこ5で、移 
動 e す‘じ実行することをおすす化します。電波が 
態な悪い攝含 I こは、ソフトウェア更新を中断する 
こと巧あります。 

• ソフトウェア更新が不要な糧含は、[更新の必要 
はありまだん。このままお使いください]と表示 
ちれます。 

•国際□-ミンブ中、ちしくは、圏外じいるとき I こ 
は、[ドコ亡①電波が受信できない揭所、または 
□-ミンブ中は WhFi 接続中であつてもダウン 
□ー ドを開始できまだん]と表示ちれます。 W 卜 Fi 
接続中も同様です。 

• ソフトウェア更新中に送信されてきた SMS は、 
SMSt ンターに保管ちれます。 

• ソフトウェア更新の際、お客様の SH -10 D 固有の 
情報(機種か製造番号など)巧、当社のソフトウェ 
ア更新用ヴーバ ー I こ送信されます。当社は送信さ 
れた情報を、ソフトウェア更新政外の目的には利 
用いたしません。 

• ソフトウェア更新に失敗した糧含に、端末巧起動 
しなくなることた、[ソフトウェア更新に失敗し 
ました。]と表示ちれ、一切の餐作灶できなくなる 
こと巧あります。そ①攝含 I こは、大聖お手数です 
巧ドコち指定の故障取扳窓□までお越しいただ 
けますよラお願いいたします。 

•円 N コードな'設定ちれているときは、書き撰え姻 
遇後の再起動の遠中で、 PIN コード入力画面巧表 
おされ、 PIN コードを入力する必、要巧’あります。 

• ソフトウェア更新中は、他のアプリクーシヨンを 
起動しないでくだちい。 



I ソフトウェアの自動更新 

更新ファイルを自動でブウン□ー ドし、設定した時 
刻に書き換えます。 

■ ソフトウェアの自動更新設定 

• お買い上げ時は、自動更新の設定灯[自動で更新 
を巧う](こ設定されています。 

1 ホーム画面で[因] ► [設定] ► [端末情 
報] ► [ソフトウェア更新] ► [ソフト 
ウェア更新設定の変更] 

2 [自動で更新を行う]/[自動で更新を 
行わない] 


■ ソフトウェア更新が必要になると 

更新ファイルな'自動でダウン□ー ドされると、ス 
テータスバーじ [©] (ソフトウェア更新有）巧'通知 
されます。 

♦ [©]( ソフトウェア更新有)灯'表示ちれたが態で 
書き換え時刻じなると、自動で書き換え巧巧む 
れ 、[の] (ソフトウェア更新有)は消えます。 

1 ステータス パネルで [©]( ソフトウェ 
ァ更新有） 

• 書き撰え予告画面げ表示ちれ、書き操え時刻 
巧確認、できます。 

2 書きおえ方法を選ぶ 

■日 K : 設定時刻 I こなると更新を開始します。 

■ 開始時刻変更: 開始時刻変更じついては 
s ^ P .7 斗 

■今す ぐ開始: 今す < 開始については煩 P .73 


•更新 通知を受信した際に、ソフトウェア更新巧 
できななった場含には、3テータスバ ー I こ!;©] 
(ソフトウェア更新有)巧表示されます。 

• 書き操え時刻にソフトウェア書き撰え灯'実廊 
できな巧った場含、翌日の同じ時刻 I こ再度書き 
操えを巧います。 

• 自動更新設定巧、[自動で更新を巧わない]①攝 
含た、ソフトウェアの即時更新な通信中①掲合 
は、ソフトウェアの自動更新巧できまだ Ay 。 

I ソフトウェアの即時更新 

す<じソフトウェア更新を開始します。 

• ソフトウェア更新を起動するには書き操え予告 
画面け5起動する方法とイニューな5起動する 
方ミ去巧あります。 


1 ホーム画面で[国] ► [設定] ► [端末情 
報]►[ソフトウ X ア更新]►[更新を 
開始する] ► [はい] 

• 書き換え予告画面な己の起動:書き換えテち 
画面を表示 ► [今す < 開始] 

2 [書き換え処理を開始します]の表示 
後、約10巧後に自動的に書き換え開始 

• にりをタッチすると、すく’ I こ書き換えを開 
始します。 

• 更新中は、すべてのキー操作な'無効となりま 
す。更新を中止することもできまだん。 

• ソフトウェア更新な'完3するとち起動な'な 
なり、ホーム画面巧表示ちれます。 


• ソフトウェア更新の必要巧ないとき I こは、[要 
新の必雲はありまだん。このままお使いくだち 
し'']と表示されます。 
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■ ソフトウェア更新終了後の表示 

ソフトウェア更新巧'完3すると、ステータスバーに 
通知されます。ステータスパタルを開いて通知を 
タッチすると完3画面巧'表示されます。 

I ソフトウェアの予約更新 

更新ファイルのイン::^トールを別の時刻に予約し 
たい場含は、ソフトウェア書き換えを巧ラ時刻をあ 
らなじめ設をしておくことげできます。 

1 書き換え予告画面を表示►[開始時刻 
変更] 

2 時刻を入力 ► [OK] 

■ 予約した時刻になると 

開始時刻になると書き換え姐遇画面巧表示され、約 
1日秒後に自動的にソフトウェア書き操え好'開始さ 
れます。 


• 更新中は、すべてのキー操作巧無効となりま 
す。更新を中止することちできまだん。 

• 開始時刻にソフトウェア更新巧開始できな 
なった糧含(こは、翌日の同じ時刻にソフトウェ 
ア更新を巧います。 

• 0S/ \‘ージョンアップ中の攝含、テ約時刻(こなっ 
てちソフトウェア更新は行われませ A；。 

• 開始時刻と同じ時刻にアラームなど巧設定ち 
れていた攝台でも、ソフトウェア更新は実施ち 
れます。 

• 開始時刻に SH- 1 0D ①電源巧 OFF ①攝含、電源を 
入れたあと、テ約時刻と同じ時刻Iこなったとき 
じソフトウェア更新を巧います。 
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• ソフトウェア更新実行時(こステータスパネル 
じ [B ソフトウェア更新を中断しました端末 
の状態をご確認のラえ、再度更新を巧ってくだ 
ちい]と表示ちれた攝含は、下記の状態でない 
ことをご確認の上、再度更新を巧って < た‘さ 
い。 

■ [iH 巧表示きれているとき 

■ Wi-Fi テザリンブ中 
■電池パック未装着のとき 
■他の機能巧起動しているとき 


f 携帯電話機の比吸収率 

I ( SAR ) について_ 

この機種 SH-10D の携帯電話機は、国げ定めた電波 
の人が吸収に関する技術基準および電波防護の国 
際ガイドラインに適含していまザ。 

この携帯電話機は、国巧定妨た電波の人体吸収Iこ関 
する技術基準（?《1 ) な50(こ、これと同等な国隙ガ 
イドライン巧'推髮する電波化護の許客值を遵守す 
るよラ設計ちれています。この国隙ガイドラインは 
世界保健機関 (WHO) と協力関係じある国隙非電離 
放射線防護委員会 0CNIRP) 巧定妨たちのであり、そ 
①許客值は使用普のを齢や健康がおじ関係なく十 
分な安全率を含んでいます。 

国の巧が i 基準およぴ国隙ガイドラインは電波防護 
①許客值を人巧頭部(こ吸収ちれる電波の平巧エタ 
ルギー量を表す比吸収率 (SAR:Spe 加 C 
Absorption Rate) で定がており、携帯電話機じがす 
る SAR ①許客值は2.日 W/kg です。この携帯電話機の 
測頭部における SAR ①最大值は0.3目 9W/kg です。 
個々①製品じよって SAR (こ多少の差異な生じるこ 
ともあります巧、いす‘れも許客値を満足していま 
す。 







携帯電話機は、携帯電話基地局との通信じ必要な最 
低限の送信電力 I こなるよラ設計ちれているため、実 
際に通話しているが態では、通常 SAR はよリルさし、 
値となります。一般:的には、基地局な5①距謎な'近 
し、ほど、携帯電話磯の出力は小さくなります。 

この携帯電話磯は、側頭部が外の位置でも使用可能 
です。 NTT ドコ亡巧寶のキわリンブクース等のアク 
t ヴリを用いて携帯電話機を身巧に装着して使用 
することで、この携帯電話磯は電波防護の国際ガイ 
ドラインを満足します说2 )oNTT ド]亡巧鬟① 
キわリンブクース等のアク t ヴリをご使用(こな5 
ない攝舍じは、身巧な色1.日 cmU 上の距離に携帯電 
話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品を 
ご使用ください。 

世界保健機関は、「携帯電話び潜在的な健康リスク 
をもたらすなどラなを評価するた妨じ、これまで20 
をじ(上じわたってを数の研究巧巧われてきましち。 
今日まで、携帯電話使用じよって生じるとちれる、 
いななる健康影響ち確立されていまだん。」と表明 
しています。 

さ己に詳しい情報をお知りになりたい攝舍じは世 
巧保健機関のホームぺージをご参照くだきい。 
hl : tp :// www . who . int / docstore / peh - em 17 
publications / facts _ press/f act _ japanese.htm 
SAR じついて、ち过こ詳しい情報をお知り(こなりた 
いちは、下記のホームページをご参照くだちい。 

総務當①ホー厶ぺージ 

http :// www . tele . soumu . go . Jp / j / sys / ele / index.htm 
一般:社団法人電波産業尝のホームページ 
http://www.ariD-em 干. org / index 02 .html 
ドコちの ホー 厶ページ 
http :// www . nttdocomo . co . jp / product / sar / 


シわープ株す会社のホームぺージ 

http :// www . sharp . co . jp / products / menu / phone / 

cellular / sar / index.html 

《1技術基準じついては、電波法関連皆令(無線設 
備規則第14条①2 ) で規定されています。 

& 2携帯電話磯本体を側頭部が外でご使巧になる 
攝含① SAR の測定法じついては、平成22年3 
月に国際規格 0 EC 62209 -2) 巧制定されまし 
た。国の技術き準じついては、平成23を10月 
(こ、諮問第118号に関して情報通信審議舍情 
報通信技術分科会より一部苔申されていま 
す。 

European RF Exposure Information 

Your mobile device is a radio transmitter and 
receiver . It is designed not to exceed the limits 干 o 「 
exposure to radio waves recommended by 
international guidelines . These guidelines were 
developed by the independent scientific 
organization に NIRP and Include safety margins 
designed to assure the protection o 千 all persons , 
regardless of age and health . 

The guidelines use a unit o 千 measurement known 
as the Specific Absorption Rate , or SAR . The SAR 
limit 千 or mobile devices is 2 W/kg and the highest 
SAR value for this device when tested at the ear 
was 0.365 W / k 居※. 

As SAR IS measured utilizing the devices highest 
transmitting power the actual SAR o 干 this device 
while operating Is typically below that Indicated 
above . This is due to automatic changes to the 
power level o 千 the device to ensure it only uses 
the minimum level required to reach the network . 
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The World Health Organization has stated that 
present scientific information does not indicate 
the need 千 or any special precautions 千 or the use 
o 干 mobile devices. They note that If you want to 
reduce your exposure then you can do so by 
limiting the length o 千 calls or using a hands-free 
device to keep the mobile phone away from the 
head. 

《The tests are carried out in accordance with 
international guidelines 千 or testing. 

Declaration of Conformity 

〔€0168 



Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, 
declares that this SH-10D is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions 
of Directive 1999/5/EC. 

A copy of the original declaration of conformity can be 
found at the following Internet address: 
http://www.sharp.co.jp/k-tai/ 




FCC Notice 


• This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. 

Operation is suDject to the 干 0110 wing two 
conditions; 

(1)This device may not cause harm 千 。 I 
interference，and (2) this device must accept 
any interference received, Including 
interference that may cause undesired 
operation. 
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• Changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer responsible 千 or 
compliance could void the user's authority to 
operate the equipment. 

Information to User 

This equipment has been tested and 千 ound to 
comply with the limits o 卡 a Class 巨 digital device, 
pursuant to Pa 口 15 o 干 the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection 
against harmful inter 千 erence in a residential 
installation. This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and , け not 
installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful inter 千 erence to 
radio communications. 

However, there Is no guarantee that inter 千 erence 
will not occur in a particular installation : け this 
equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, 
the user Is encouraged to try to correct the 
inter 千 erence bv one or more o 干 the 千 0110 wing 
measures: 

1. Reorient/relocate the receiving antenna. 

2. Increase the separation between the equipment 
and 「 scsiver. 

3. Connect the equipment into an outlet on a 
circuit d け 千 erent from that to which the receive 广 
Is connected. 

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician 千 or help. 









FCC RF Exposure Information 

Your handset is a radio transmitter and receiver. 

It is designed and manufactured not to exceed the 
emission limits 千 or exposure to radio frequency 
(RF) energy set by the Federal Communications 
Commission o 千 the U.S. Government. 

The guidelines are based on standards that were 
developed by Independent scient け ic organizations 
through periodic and thorough evaluation o 千 
scientific studies. The standards include a 
substantial safety margin designed to assure the 
sa 干 ety o 千 all persons, regardless o 千 age and health. 
The exposure standard 千 or wireless handsets 
employs a unit o 干 measurement known as the 
Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit 
set by the FCC is 1.6 W/kg. 

The tests are per 干 ormed in positions and locations 
(e.g., at the ear and worn on the body) as required 
by the FCC 干 or each model. The highest SAR value 
千 or this model handset when tested 干 or use at the 
ear is 0.636 W/kg and when worn on the body, as 
described in this user guide, is 0.812 W/kg. 
Body-worn Operation ： This device was tested 千 or 
typical body-worn operations with the back o 千 the 
handset kept 1.0 cm 干のの the body. To maintain 
compliance with FCC RF exposure requirements, 
use accessories that maintain a 1.0 cm separation 
distance between the user's body and the back of 
the handset. The use of belt clips, holsters and 
similar accessories should not contain metallic 
components in its assembly. 


The use of accessories that do not satisfy these 
requirements may not comply with FCC RF 
exposure requirements, and should be avoided. 
The FCC has granted an Equipment Authorization 
千 or this model handset with all reported SAR 
levels evaluated as in compliance with the FCC RF 
emission guidelines. SAR information on this 
model handset is on file with the FCC and can be 
found under the Display Grant section o 千 http:// 
wwvv.fcc.gov/oet/ea/ 干 ccid/ a 千 ter searching on 
FCC ID APYHR 日 0 日 173. 

Additional information on Specific Absorption 
Rates (SAR) can be found on the Cellular 
Telecommunications & Internet Association 
(CTIA) Website at http://www.ctiaorg/. 
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I Specific Absorption Rate ( SAR ) 

of Mobile Phones 

This model SH-10D mobile phone complies with 
Japanese technical regulations and international 
guidelines regarding exposure to radio waves. 

This mobile phone was designed in observance of 
Japanese technical regulations regarding exposure to 
radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves 
recommended by a set of equivalent international 
guidelines. This set of international guidelines was set 
out by the International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration 
with the World Health Organization (WHO), and the 
permissible limits include a substantial safety margin 
designed to assure the safety of all persons, regardless 
of age and health condition. 

The technical regulations and international guidelines 
set out limits for radio waves as the Specific Absorption 
Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in 
any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The 
SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest 
SAR value for this mobile phone when tested for use at 
the ear is 0.399 W/kg. There may be slight differences 
between the SAR levels for each product, but they all 
satisfy the limit. 

The actual SAR of this mobile phone while operating 
can be well below that indicated above. This is due to 
automatic changes to the power level of the device to 
ensure it only uses the minimum required to reach the 
network. Therefore in general, the closer you are to a 
base station, the lower the power output of the device. 
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This mobile phone can be used in positions other than 
against your ear. This mobile phone satisfies the 
international guidelines when used with a carrying case 
or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, 
INC. (*2). In case you are not using the approved 
accessory, please use a product that does not contain 
any metals, and one that positions the mobile phone at 
least 1.5 cm away from your body. 

The World Health Organization has stated that "a large 
number of studies have been performed over the last 
two decades to assess whether mobile phones pose a 
potential health risk. To date, no adverse health effects 
have been established as being caused by mobile 
phone use." 

Please refer to the WHO website if you would like more 
detailed information. 

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ 
facts_press/fact english.htm 

Please refer to the websites listed below if you would 
like more detailed information regarding SAR. 

Ministry of Internal Affairs and Communications 
Website: 

http://www.tele.sounnu.go.jp/e/sys/ele/index.htm 
Association of Radio Industries and Businesses 
Website: 

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese 
only) 

NTT DOCOMO, INC. Website: 
http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ 
SHARP Corporation Website: 
http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ 
sar/index.html (in Japanese only) 

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial 
Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of 
Radio Equipment Regulations). 




*2 Regarding the method of measuring SAR when 
using mobile phones in positions other than against 
the ear, international standards (lEC 62209 -2) were 
set in March of 2010. On the other hand, technical 
regulation is currently being deliberated on by 
national council (As of October, 2011). 


I CAUTION 

Use only the battery packs and adapters specified 
by NTT DOCOMO for use with the handset. 

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock. 
Do not throw the battery pack into a fire. 

The battery pack may catch fire, explode, overheat or 
leak. 

Do not dispose of used battery packs in ordinary 
garbage. 

May cause fires or damage to the environment. Place 
tape over the terminals to insulate unnecessary battery 
packs, and take them to a docomo Shop, retailer or 
institution that handles used batteries in your area. 

Avoid using the handset in extremely high or low 
temperatures. 

Use the handset within the range of a temperature 
between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or 
higher, limit usage to a short period of time) and a 
humidity between 45% and 85%. 

Charge battery in areas where ambient temperature 
is between 5°C and 35 で . 


Do not point the illuminated light directly at 
someone’s eyes. Especially when you shoot still 
pictures or moving pictures of young children, keep 
1 m or more distance from them. 

Do not use Mobile light near people’s faces. Eyesight 
may be temporarily affected leading to accidents. 

EN 60825 -1:1994 A1:2002 & A2:2001 




CAUTION: 

Use of controls, adjustments or performance of 
procedure other than those specified herein may result 
in hazardous radiation exposure. As the emission level 
from Mobile light LED used in this product is harmful to 
the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. 
Sen/ に ing is limited to qualified servicing station only. 
Mobile light source LED characteristics 

a) Continuous illumination 

b) Wavelength 
White: 400-700 nm 
Red: 600-670 nm 

c) Maximum output 

White: 695 が W (inside handset 1.21 mW) 

Red: 273 が W (inside handset884 wW) 
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■ Bluetooth function 

• The Bluetooth word mark and logos are owned by 
the Bluetooth SIG, [NIC. and any use of such marks 
by NTT DOCOMO, INC. is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their 
respective owners. 


I inquiries 

( General inquiries 

<docomo Information Center> 

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.) 

函 0120-005-250 (toll free) 

X Service available in; English, Portuguese, Chinese, 
Spanish, Korean. 

X Unavailable from part of IP phones. 

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year 
round)) 

From DOCOMO mobile phones 
(In Japanese only) 

凸 (No prefix)151(toll free) 

X Unavailable from land-line phones, etc. 

From land-line phones 
(In Japanese only) 

函 0120-800-000 (toll free) 

X Unavailable from part of IP phones. 

• Please confirm the phone number before you dial. 

I Repairs 

(Business hours: 24 hours (open all year round)) 

From DOCOMO mobile phones 
(In Japanese only) 

凸 (No prefix)113 (toll free) 

X Unavailable from land-line phones, etc. 
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From land-line phones 
(In Japanese only) 

函 0120-800-000 (toll free) 

X Unavailable from part of IP phones. 

• Please confirm the phone number before you dial. 

• For Applications or Repairs and After-Sales Service, 
please contact the above-mentioned information 
center or the docomo Shop etc. near you on the NTT 
DOCOMO website. 

NTT DOCOMO website: 
http://www.nttdocomo.co.jp/english/ 

Loss or theft of handset or 
payment of cumulative cost 
overseas <docomo Information 
Center> 

(available 24 hours a day) 

From DOCOMO mobile phones 

-81-3-6832-6600* * 

(toll free) 

* You are charged a call fee to Japan when calling 
from a land-line phone, etc. 

※け you use SH-10D, you should dial the number 
+81-3-6832-6600 
(to entertouch "0" for a while). 

From land-line phones 

<Universal number> 

Universal number -8000120-0151* 

international prefix 

* You might be charged a domestic call fee 
according to the call rate for the country you stay. 

X For international call access codes for major 

countries and universal number international prefix, 
refer to DOCOMO International Services website. 


International call access 
code for the country you 
stay 














Failures encountered overseas 
<Network Support and 
Operation Center> 

(available 24 hours a day) 

From DOCOMO mobile phones 

-81-3-6718-1414' 

(toll free) 

* You are charged a call fee to Japan when calling 
from a land-line phone, etc. 

X げ you use SH-10D, you should dial the number 
+81-3-6718-1414 
(to entertouch "0" for a while). 

From land-line phones 

<Universal number> 

Universal number -8005931-8600* * 

international prefix 

* You might be charged a domestic call fee 
according to the call rate for the country you stay. 

X For international call access codes for major 

countries and universal number international prefix, 
refer to DOCOMO International Services website. 

• If you lose your handset or have it stolen, 
immediately take the steps necessary for suspending 
the use of the handset. 

• If the handset you purchased is damaged, bring your 
handset to a repair counter specified by DOCOMO 
after returning to Japan. 


International call access 
code for the country you 
stay 


輸出管理規制 

本製品たび巧属品は、日本輸出管遇規制(「外国為替 
にび外国貿易法」にびその関連ま令)の適巧を受け 
る搔舍ヴあります。また米国再輸出規制 ( Expo け 
Administration Regulations ) の適用を受けます。本 
製品たび付属品を輸出たび再輸出する場含は、お客 
様の賈任たび費用負担 I こおいて必要となる手続き 
をお取りください。詳しいま続きじついては経済産 
業省または米国商務省へお問い合わだ<ださい。 


[なめ財度権について 


I 著作権•肖像権について 

•お客様巧本製品を利用して撮影またはインター 
ネット上のホームページな己のダウン □-ド梓 
テしビ、ビデブなどじより取得しち文章、画像、音 
楽、ソフトウェアなど第兰者ヴ著作権を有するコ 
ンテンツは、私的使用目的の複製を弓 I 用など著作 
権法上飄め5れち攝含を除き、著作権畜 I こ無断で 
複製、改変、公を送信などすることはできません。 
実演や興行、展示物などじは、私的使用目的で 
あってち撮影まちは録音を制限している攝含が 
ありますので、ごま意ください。 

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし 
じ地人の肖懷を撮影しちり、撮影した他人①肖憬 
を本人の同意なしじインターネット上①ホーム 
ページに掲載するなどして不特定妄数に公開す 
ることは、肖億権を侵害するおそれ巧'あります① 
でお控えくだちい。 


付録 81 














I 商標について 

• rF 0 MA 」、 rd _><: a -」、 rd 7 -*>iy 卜」、「おサイ 
フブータイ丄 「 mopera」、rmopera U 」、^テ〕メー 
ル@」、「デコ_><絵文す@」、「 i アプリ」、「 i ち一 
ド」、「公巧 t - ド丄 r おまなは□ツク丄「クータイ 
データお預けリヴービス」、 r エリアレ」、「マ 
チキわラ」、 rspt - ド」、 rxLi 、 rx ンク□ツシィ丄 
「声の宅配使丄 re トリ t ツ丄 rxua If は NTT ド〕 
t ①商標または登緑商標です。 

• キわツチホンは日本電信電話株す会社の登録商 
標です。 

• Microsoft ®、 Windows®、Windows Media ®、 
Windows Vista @、 Exchange ® は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国 I こおける商 
標または登録商標です。 

• Oracle と Java は 、 Oracle Corporation なびその子 
舍社、関連会社の米国た a その他の国における登 
録商標です。 

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商 
標である場含巧あります。 

• QR コードは株式会社デソソーウ王ーブ①登録商 
標です。 

• microSD □コ、 microSDHC □ゴ 、 microSDXCD 
は SD -3 Ci LLC ①商標です。 



• ドキユイントビ ユーア は Da ね Viz 社の 
Documents To 日〇を搭載しております。 

© 201日 DataViz , Inc . and its licensors . All rights 
reserved . DataViz , Documents To Go and InTact 
Technology are trademarks or registered 
trademarks of DataViz , Inc . 
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• この製品では、シわープ株式会社巧液晶画面で見 
やすく、読みやすくなるよラ設計した LC フ tT ン 
卜巧搭載ちれてしほす。 LC フォント/ LCF 0 NT 
およけ g は、シわープ株式会社の登録商標 

です。 

• □ヴイ、 Rovi 、 日ガイド、 G - GUIDE 、 G ガイド t バイ 
ル、 G-GUDE M 日团 LE 、 およぴ白ガイド関連〇ゴ 
は、米国 Rovi Corporation およぴ/またはその関 
連会社の日本国内 I こおける商標または登録商標 
です。 


ClGUlOE 

• OBEX ™ Infrared Data Association ®® 商標で 
す。 

•這]は 7 卫リカネットワークス株式舎社の登!录商 
標です。 

• ドルビーラボラトリー3：な己の実施権に基づき 
製造ちれています。 

Dolby、 ドルビーにびブブル D 記号はドんビーラ 
ボフトリーブ①登録商標です。 

• PhotoScou ぉ r®、T rackSolid ® は株式舍社亡ル 
フォ①登録商標です。 

• AOSS 〜 たび、 A 0 SS …は 株式会社バ ッつァ 
□一の商標です。 

• Wi - F 阿す Wi-Fi All 旧 nee ® ①登録商標です。 

• Wi-Fi Direct ™、 Wi-Fi Protected Setup ™ および 
Wi-Fi Protected Setup □ゴは W 卜 Fi Alliance ® ①商 
標です。 

The W 卜円 Protected Setup Mark is a mark o 千 
the Wi-Fi Alliance . 

•「 mixU は株式会社ミクシィの登録商標です。 

•「 Twitt が」は Twitter . Inc . の登録商標です。 






• DLNA®、DLNA □コぉょび DLNA CERTIFIED … 

は、 Digital Living Network Alliance の商標です。 
DLNA ®, the DLNA Logo and DLNA 
CERTIFIED are trademarks , service marks , or 
ce 口け ication marks o 千 the Digital Living 
Network Alliance . 

本機の DLNA の認定はシゎープ株式会社巧取得 
しよしむ。 

• This product includes software developed by 
the OpenSSL Project 千 or use in the OpenSSL 
T 001 kit ( http :// www . openssl . org /) 

この製品には OpenSSL Toolkit じおける使用の 
ためじ OpenSSL プ□ジェクトじよって開発ち 
れたソフトウェア巧含まれています。 

• This product includes cryptographic software 
written by Eric Young ( eaY@cryptso 千 t . com ) 

この製品には Enc Young じよって作成された暗 
号化ソフトウェア巧含まれています。 

• Portions Copyright © 2004 Intel Corporation 
この製品じは Intel Corporation のソフトウエアを 
一部利用しております。 

• 文す蜜換は、オム□ジソフトウェア株す舍社① 
iWnn を使用しています。 
iWnn © 0 MR 0 N SOFTWARE Co ., Ltd . 

2008- 2012 All Rights Reserved . 

iWnn IME ◎ OMRON SOFTWARE Co .. Ltd . 

2009 - 2012 All Rights Reserved . 

• MHL □コ、 MHL および Mobile High-Definition 
Link は MHL , LLC の商標です。 

が MHL 

Mobile 卜 ligh-Oefinition Link 

♦本製品には株式会社亡1」サワの書か、新コ M を 
搭載しています。 

* 新ゴは株式会社 t リヴフ①登録商標です。 


• MyScrIpt ® Stylus Mobile は、ビジヨン•スブジェ 
クツ & A . (ビジヨンオブジェクツ）①商標です。 

• aptX は CSR pic . ①登録商標です。 

•「モバキわス」は、巧す会社ジわパン•亡バイル 
キわステインブの商標です。 

•「 NOTTV 」 および rNOTTvjair は、株式会社 
mmbi ①商標または登録商標です。 

•「 AQU 0 S PHONE 丄 FMediaJetJ . r エコ巧丄 
「 AQU 0 S PHONE 」 □ゴはシわープ株式会社の商 
標または登録商標です。 

• その他の社名およぴ商品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 

I その他 

• Fel に a は、ソニー株す会杜灶開発した非接融 I C 
力ードの技術方すです。 FeyCa は、ソニー株式会 
社の登録商標でげ。 

• 本製品は MPEG -4 Visual Patent Portfolio 
License じ基づき、下記に該当するお客様じよる 
個人的で且つ非営利目的 I こ基づく使用巧ライ t 
ンス許語されております。これ外の使用じつい 
ては、ライ t ジス許語されておりません。 

■ MPEG -4 ビデブ規格準拠のビデオ似下 
「 MPEG -4 ビデオ」と記載します）を符号化する 
こと。 

■個人的で且つ営利活動じが事していないお客 
様な'符号化した MPEG -4 ビデオを復号するこ 
と。 

■ ライ t ンス許語を受けているプ□バイダな5 
取得した MPEG -4 ビデオを復号すること。 
その他の用遠で使用する場含など詳細じついて 
は、米国法人 MPEG LA ， LLC にお問い含わだくた‘ 
さし、。 
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• 本製品は MPEG -4 Systems Patent Portfolio 
Ucensel こ基づき、 MPEG -4 システム規格準拠の 
符号化じついてライ t ンス許語ちれています。た 
だし、下記に該当する場含は追加のライ t ンスの 
取得および□イわリティのま化いな'む要となり 
ます。 

■ タイトルペースで課金する物理媒体に符号化 
データを記録または複製すること。 

■ を义記録および/または使用のた妨に、巧号 
化データ(こタイトルペースで課金してエンド 
ユーザに配信すること。 

追加のライ t ンスじついては、米国法人 MPEG 
LA . LLC より許語を受けること巧'できます。詳細 
じついては、米国法人 MPEG LA ， LLC じお問い含 
わせくださし、。 

• 本製品は、 AVC ポートフォリオライ t ンスじき 
づき、お客様が個人的じ、且つお商業的な使用の 
ためじ G ) AVC 規格準拠のビデブ（が下 「 AVC ビデ 
才」と記載します）を符号化するライ t ンス、およ 
び/まちは （ ii ) AVC ビデブ（個人的で、且つ商業的 
活動じが事していないお客様じより待号化され 
た AVC ビデオ、および/まちは AVC ビデブを提 
供することじついてライ t ンス許詰ちれている 
ビデブプ□バイダーな5入手した AVC ビデブに 
限ります）を價号するライ t ンス巧許諾されてお 
ります。その化の使用じついては、黙示的じち一 
切のライ t ンス許諾巧ちれておりまだん。さ5じ 
詳しい情報じついては 、 MPEG LA ， LLC . な5入 
手できる可能性なあります。 
http://w ww.mpeglacom をご参照く だちい。 
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•本製品は、 VC -1 Patent Portfolio License に基づ 
き、お客様び個人的じ、且つ非商業的な使用のた 
めじ （ i ) VC - 1規格準拠のビデブ（政下 rvc - 1ビデ 
ス」と記載します）を符号化するライ t ン3、およ 
け/または ( ii ) VC - l ビデす（個人的で、且つ商業 
的活動 I こが事していないお客様じより符号化さ 
れた VC -1 ビデオ、およひ‘/または VC -1 ビデブを 
提供することじついてライ t ジス許語されてい 
るビデブプ□バイブーな己入手した VC -1 ビデオ 
じ限ります）を復号するライ t ンスが許語ちれて 
おります。その他の使用じついては、點示的(こち 
一切のライ t ン3許諾好'されておりまだん。ち己 
じ詳しい情報じついては、 MPE 白 LA ， LLC . な己 
入手できる可能性巧あります。 
http :/ / www . mpegla.com をご参照 くだちい。 

• み奧品は Adobe Systems Incorporated の 
Adobe ® Flash ® 円 ayer テクソ□ジーを搭載して 
います。 

Adobe Flash Player Copyright © 199 日-2012 
Adobe Systems Incorporated . All rights 
rsservsd 

Adobe 、 円 ash およぴ円 ash □ ゴは Adobe Systems 
Incorporated C アドビシステムゴ社)①米国な己 
けにその他の国 I こおける登録商標または商標で 
す。 

再をするコンテンツじよっては Flash 円 ay がの 
最新版ヴ必要じなる場さ巧あります。 


Q ADOBE 。 

FLASH PLAYER 



• Flash Plaver を瘦用する際 I こは、な下の事項をお 
守りください。 

G ) ソフトウェアを複製、頒布しなしにと。 

( n ) ソフトウェアを改変したり、派生物を作成し 
ないこと。 

(川）ソフトウェアを逆〕ンパイル、リバースエン 
ジニアリング、逆ア t ンブル、その他ソースコー 
ドの解析をしないこと。 

( Iv ) ソフトウェア①権利(こ関する表日月をしなし、 
こと。 

(V) ソフトウェア①使用じよって被った間接摄 
害、特別損善、付随的損害、懲罰的損善、結果的厦 
害等を含む一切の厦善①賠償を請ましないこと。 
• コンテンツ巧有普は、 Microsoft 円 ayReady …〕 

ンテンツアク t ス技術によって著作権を含む知 
的財産を保護しています。本製品は、 PlayReadv 
巧術を使用して円 avReady 保護コンテンツおよ 
び WMDRM 保護コンテンツじアク t スします。本 
製品巧コンテンツの使用を適切に規制できない 
攝含、 PlavReady 保護〕ンテン、ソを使用するた化） 

I こ/必要な本製品の機能を無娜こするよ3、コンテ 
ジツ所有者は Microso 化こ要求すること巧できま 
す。無効じすることで保護コンテンツ政外のコン 
テンツか他のコンテンツアク t ス技術じよって 
保震ちれているコンテンツな'影響を受けること 
はありまだ A ；。 コンテンツ所有者はコンテンツへ 
①アク t スじ隙し、 PlayRea かのアップブしード 
を要求すること巧あります。アップブしードを拒 
否した場含、アッププしードを必要とするコンテ 
ジツへのアク t スはできません。 

•「 CP 8 PATENT 」 


•本書では各 OS (日本語版）を巧のようじ略して表 
記しています。 

■ Windows 7は、 Microsoft ® Windows ® 7 
(Starterv Home Basic、Home Premium 、 

Pro 干 essiona し Enterprise 、 Ultimate ) CD 略です 0 

■ Windows Vis ねは 、 Windows Vista®(Home 
Basic、Home Premium 、 Business 、 Enterprise 、 
Ultima ぉ)①略です。 

■ Windows XP は、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system または 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
operating system の略です 0 

• 团 uetooth とその nif マー クは、团 uet 00 th S に 
INC の登録商標で、株式会社 NTT ド〕甘3；ライ t 
ンスを養けて使用しています。その他の商標およ 
け名称はそれぞれの所有者に帰属します。 

♦ Google、Google 〇ゴ、 Android、Anaroid □ゴ、 
Google Play、Google Play □ゴ、 Google +、 
Google + Dir 、 Gmail 、 曰 mail □ゴ、力しンダー □ 
ゴ 、 Google マップ™、 Google マップ □ ゴ、 
Google [ —ク 、 Google [ — つ □ゴ、日〇〇呂16音 
声検索™ □ if . Rcasa ™、 円 casa 〇ユ YouTube 
およけ YouTube □ゴは、 Goo 呂 le Inc . の商標また 
は登録商標です。 
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I オープンソースソフトウェアに 
_ ついて _ 

•本製品じは 、 GNU General Public License ( GPL )、 
GNU Lesser General Public License (し GPL )、 そ 
①化のライ t ンスに基づくソフトウェア巧含ま 
れています。 

当該ソフトウェアのライ t ンスに関する詳細は、 
ホーム画面な己[国] ► 臨进 ► [端末情報] ► 
[法的幢報] ► [才ープンソースライ t ンス]をご 
参照くだちい。 

• GPU LGP し Mozllla Public License ( MPL ) じ基づ 
くソフトウェアのソー3〕ードは、下記サイトで 
無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参 
照くだちし、。 

h 1: tps :// sh - dev . sharp . co . jp / android / modules / 

oss / 


[SIM ロック解除 

♦本端末は SIM □ック辭除 I ごが応しています 。 SIM 
□ックを解隙すると他社の SIM 力ードを1ま用す 
ること巧'できます。 

• SIM □ック 組除は、ド〕亡 シヨッ プで受付をして 
おります。 

• 別途 SIMD ック解除手数料巧'ななります。 

• 他社の SIM 力ードをご使用じなる糧含、 LTE ち式 
ではご利用になれまだん。また、ご利用になれる 
サービス、機能など巧制限されます。当社では、一 
切の動作保訂はいたしませんので、あ5なじめご 
3承くださし、。 

• SIMD ック組除 I こ関する詳細じつし、ては、ドコち 
①ホームページをご確認くださし、。 
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I 索引 

^ 本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「日〇音」、「英数き」の順に収録しています。 


検索巧を . 39 


友 


アイコンの見なた . 45 

アク t スポイント视期化 . 40 

アク t スポイント設定 . 39 

アプリクーシヨン画面の見なた . 49 

アプリクーシヨン①管理 . 49 

暗証番号 . 53 

安全上のごを意 . 巳 

ウィジェット . 44 

スールリ t ツト . 69 

な 


各部の召称と磯能 . 26 

壁紙 

ホーム画面 . 45 

壁おループ設定 . 44 

キーボード①切誓 . 己2 

キーボード① 見なち . 50 

きだ灯え . 45 

機能利用中の操作 . 38 

緊急速報「エリア:ル」 . 63 

雲急通報 . 56 

ブルー プ . 44 

ブルー プ管理 . 49 

携帯電話機の比暇収率 (SAFO . 74 


さ 


削除 

着信履歴 . 58 

電話帳 . 60 

発信履歴 . 己8 

充電 . 32 

情報検索 . 39 

シヨー トカット . 44 

初期設定 . 39 

ステータス パネル利用 . 48 

スマートフォンあん/しん/遠隔ヴポート . 68 

設定 

緊急速報 r エリアル」 . 63 

設定_>^ニユー . 64 

ソフトウェア更新 . 71 

た 


卓上ホルグ . 32 

タツチパタルの操作 . 36 

知的財産権 . 81 

着信履歴 . 58 

を意事項 . 3 

通話中①餐作 . 57 

電源 OFF . 35 
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電源 ON . 35 

電池パック . 31 

電話帳確飄/利巧 . 59 

電話帳登録 . 日日 

電話帳のインポート . 42 

電話帳のエクスポート . 42 

電話を受ける . 57 

電話をなける . 56 

ド〕ち miniUlM 力ード . 28 

トラブルシユーテイジブ （ FAQ ). 日已 

取り披い上のごを意 . 15 

は 


発信履歴 . 58 

フォルダ . 44 

ブラウヴ . 63 

ぺージ管理 . 45 

ヘルプ . 42 

防水/防塵性能 . 21 

ホーム画面一薑 . 44 

ホーム画面管理 . 44 

ホーム画面の見なち . 43 

保証とア フターヴー ビス . 69 

本体付属品 . 1 

ま 


7ィプ□フィール . 61 

ィールのアカウント設定 . 42 

g 巧 . 2 

文す入力のしなた . 52 
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や 


輸出管理規制 . 81 

5 

□ツクと t キユリテイ . 己3 

英数す 

AC アダプタ . 34 

DC アグプタ . 34 

E イール . 62 

Gmail . 62 

Google 検索 . 39 

Google などのアカウント設定 . 42 

microSD 力ード . 29 

microUS 臣接続クーブル01 . 3己 

mopera U . 40 

円 N □ック解除 . 55 

SIM 力ード□ック設定 . 55 

SIM 力ードを□ック . 55 

SIM □ツク角军除 . 86 

SIM 円 N の変更 . 55 

SMS . 62 

SP ちード . 40 

SP ちードイール . 62 

Wi - Fi アク t スポイントを設定 . 42 

Wi-F 嚴定 . 41 

Wi - Fi テヴリンブ 

ネットワーク設定 . 42 

Wi - Fi テザリンブ . 42 
























































ご契約内容の確認•変更、各種サービスのお申込、 

各種資料請求をオンライン上で承っております。 

SP モード方' 5 d イ ニュー ►お客様サポートへ►各 

種お申込•おず続ぎ(パク‘ソト通信が巧料） 

パソコン巧ら My docomo(htt 口// 

www . mydocomo . com /) ►客種あ申込•おミ続き 

X SP 亡ードな5ご利用になる場合、 r ネットワーク暗 
証番号」ヴ必要となります。 

》 SP 亡ードな5ご利用じなる際は、一部有料となる場 
合なあります。 

《バソコジな白ご利用になる場合、 rdocomo ID/ パ 
スワード」な必要となります。 

X「ネツトフーク暗証番号」および rdocomo ID/ バス 
フード」をお持ちでなし^方•お忘れの方は本書裏面 
の r 総台お問い合わせ先」にご相談 < ださし、。 

Xご契約内容によってはご利巧になれない場合巧あ 
U ます。 

《システム;ジテナンスなどにより、ご利巧になれな 
い場合なあります。 


I マナーもいっしょに携帯しましょう 

本端末を使巧する場含は、局困のちの迷惑じならなし、 
よラじミ主意しましよラ。 

| jl んな場合はおず電源を切りましょう 


■ 使用禁止の場所じいる場含 

航空機巧、病院巧では、/必す本端末の電源を切って <だ 
さい。 

X医用電気機器を使巧している方ヴいるのは病棵内 
だけではありまだん。□ビーや待含室などでち、化 
す電源を切って < ださし、。 

■ 満員電車の中など、植込み型ム臓ペースべ一力お 
よぴ植化み型除細動器を装着したち巧近くじいる 
可能性ザある場含 

植込み型/ら脇ペースべ一力および植込み型除細動器に 
悪影響をちえるおそれ巧あります。 

Iji んな場合は公共モードに設定しましよう 


■ 運転中の場含 

運乾中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の巧を 
となります。 

ただし、傷病者の救護または公共のを全の維持など、や 
むを得ない場合を除きます。 


■ 劇場•映画館•美術館など公巧の場所じいる場含 

詩なじするべき公共の場所で本端末を使用すると、周 
囲の方への迷惑じなります。 

使用する場所や声•着信音の大きさに注意しましょう 

■ しストランやホテルの□ビーなどの静好な場所で 
あ端末を使用する場含は、声の大きちなどじ気を 
つけましょラ。 

■ 街の中では、通巧の巧げじな 5 ない場巧で揮用し 
A しよ Jo 


プライバシ-に配慮しましよう _ 

d わ^ラ巧き携帯電話を利巧して愿影や画像送 
I 信を巧ラ際は、プライバシーなどにご配慮く 
• ださし、。 

Ij : んなお能が公共のマナー >1 を守ります 


ななってきた電話じ応答しない設定や、本端すなら鳴 
る音を消す設定など、煙利な機能があ U ます。 

参アナー亡ード 

本錦末な S 鳴る音を消します。 

《ただし、カソラ①シゎッター音は消だまだん。 

> /ごせド（電源 OFF ) 

電話をなけてきたホ目手に、電源を切る化要びある場所 
じいる旨①乃イダンスを流し、自動的じ電話を終3し 
ます。 

参バイブ 

電話びななってきたことを、振動で知色だます。 

参伝言べた 

電話に化 S れない場台に、電話をなけてきた巧手の方 
①用件を録音します。 

Xその他にも、留奇番電話ヴービス、転送でんわヴービス 
などのオプシ3ンヴービスな利用できます。 


を) 

W ル' iJtH ごル’：？ットご • 

のリヴイクルにご sue. 


ご不要になった携帯電話などは、 
自社•化社製品を問わす’回収をし 
ていますので、お近 < のドコた 
シヨップへお持ち < ださい。 

X回収が象:携帯電話、 PHS、 電池 
パック、充電器、卓上ホルダ但社 • 
他な製品を間わす’回収） 


この巧刷槪はリサイクルじ配慮して製本ちれています。 
不要となった際は、回リ义リヴイクルに出しましよラ。 















総合お問い合わせ先 

<ドコモインフオメーシヨンセンター> 


が障お問い合わせ先 


■ ドコモの携帯電話からの場合 


■ドコモの携帯電話からの場合 

凸（局香なしの） 151 (無料） 


凸（局香なしの） 113 撫料） 

※一般電 IS などな5はご利田になれません。 


※一般電記などな5はこ利巧じな打ません。 

■一飯電話などからの場合 


■一般電話などからの場合 

函 ‘0120-800-000 


函 ,0120-800-000 

※一部の IP 電話丹台は接続できない場合けあります。 


※一部の IP 電記わ己は接続できら'い場合なあります。 

受付時間午前9:00〜午後8:00 (年やおか） 

受付時間24時間（年中無休） 

♦番号をよ<ご確認の上、お間違いのないよラにおなけ<ださし、。 


参爸種手続き、巧障•アフターヴービつについては、上記お問い合わせ巧にごま絡いただ<な、ドコ亡ホームぺージじでお近<のド3 

亡シヨップなどにお問い合わせ<だちい。 

ドコモホームぺージ http :// www . nttdocomo . co . jp / 



お外での紛失、を難、精算などについて 


巧外でのが障じついて 

<ドコモインフオメーシヨンセンター> 


<ネットワークオペレーションセンター> 

¢24時間受付） 


(24 時間受付） 


ドコモの携帯電話からの場合 ドコモの携帯電話からの場合 


巧在国の国おを話 
アクセスま 号 


-81 "3~6832-6600 * (無料) 


* 一眼雲話などでなけを場合には、 B 本向け巧苗料ヴ丹なります。 
XSH -10 D ウ5こ利巧の場合は、 +81-3-6832-6 日00でつなヴリます。 
( 「+-1は「0」を□ンブタッチします。） 


帯 在 国の国巧空話 
アクセスま号 


•81-3-6718-1 41 4* (お料) 


+—瞄電苗などでなけち場合じは、日本向け通おおな丹なります。 
XSH -10 □ヴ5こ利用の場合は、 +81-3 •日 718-1414 でつなけります。 
( 「+ .1は「0」を□ンブタツチします。） 


一般電話などからの場合 
<ユニバーサルナンパー> 


ュニパーサルナンバー用 
国房薄別番号 


-8000120-0151 


东 


一般電話などからの場合 
くユニバーサルナンパー> 


ユニパーサルナンパー巧 
国場;巧別番号 


-8005931-8600* 


* 蒲な国巧通話料など巧好なる場合巧あ U ます。 

※主要国の国際電話アク t スま号/ユニバーヴルナンバー巧国際識 
別番号じついては、ドコ t の「国隱ヴービスホームぺ 一 y 」 をご 
黃< ださい。 


*滿ち国内通 IS 料などヴウ丹る場合巧あります。 

※主要国の国際電話ァク t つを号/ユこバーヴルナンバー用国際哉 
別番号じついては、ドコモの「国陵ヴービスすームぺージ」をご 
監< ださい。 


参紛失-盗難などにあわれたら、速やかに利用中が手続きをお取りください。 

参お客様が唐入された端末に巧障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ巧定のが障取扱窓口へご持参ください。 


マナーをいっしよじが帯しましよう。 

◎公共の場所で携帯電話をご利巧の際は，周囲の方への,レくばりを忘れずじ。 

■ 販売元株式会社 NTT ドコモ 

製造元シープ株式会社 


もな L VEGETABLE 

Li^^O ^/LINK ち生組を使用しています 
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